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本書について 


本製品をお買い上げいただき、まことにありびとラございます。 

I 本製品をお使いになる前に 

「クイックスタート」、「お願いとご'ま意」をご覧になり、正しく 
お取り扱いくだすい。 

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスび限定すれます。 


I 記載内容について 

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作ちまを説明して 
います。 

また、特にことわりびない限りホーム画面か5の操作を中/ CM こ説明 
しています。操作説明は省略している場合びあります。 


I ディスプレイ表示、キー表示について 

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる 
場合びあります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化 
しているため実際の表示とは異なります。 


I その他の表記について 

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。 
「 mic 「 oSD / mic 「 oSDHC 力ード」は 「 SD 力ード」と表記していま 
す。 


本機で使いかたを確認する 


本機の操作に慣れていないかたにちわかりやすく、タツチ操作の練 
習や設定方法の確認びできるアプリケーションを搭載しています。 


I 使いちガイドを起動する 

□ 


ホーム 画面で圍 © 


ツ-ル 


© 搜 


(使い方ガイド） 



^ 使いちガイドトップ画面び表示すれます。 


■ はじめて起動したときは、使い方ガイドのご利用にあたっての'ま 
意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面び表示す 
れます。画面の指示に従って操作してくだすい。 


I ステータスバー か5使い方ガイドを起動す 
る 


お買い上げ時、使い方ガイドはステータスバーに表示すれていま 
す。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。 

□ 

ステータスバーを 下向きにドラッグ 



^ 通知パネルび表示すれます。 

因 


使い方ガイドはこち弓 



^ 使い方ガイドトップ画面び表示すれます。 
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I ステータスパーの アイコンを非表示にする 

ステータスバーに 表示されているアイコンを非表示にできます。 

■ホーム画面で胃を巧したあと 、- 
の順にタップすると表示すれる画面か5も、設定できます。 


□ 

ステータスバーを 下向きに ドラッグ® 


使い方ガイドはこち5 



^ 使いちガイドトップ画面び表示すれます。 

□ 


国© 


常時表71^ 



且 


な 



^ 非表示の設定び完了します。 


使い方ガイドでできること 


B 

使い方ガイド 


揉作を学ぼう! 



I 四 のょ<铅"向 ] - □ 


項目 

① 操作を字ぼ 
ラ！ 

② アプリを使お 
ラ！ 


⑤詳しい操作を 
知る 

④よくあるご 
質問 


基本操作をゲームや体験型チュートリアルで 
覚えることびでさます。 

本機に搭載すれているアプリケーションの説 
明を確認してすぐに起動できます。 

着信音や壁紙の変更ちこち弓か5簡単に設定 
でさます。 

本機の操作ちまを目的別に確認できます。 
確認したい操作を音声検索することもできま 
す。 

よくある質問を確認できます。 FAQ モパイル 
ヴイトへち簡単にアクセスできます。 


巧通知パネルか5機能の操作説明画面を確認 
する 

アプリケーシヨンや機能によっては、起動中に通知バネルか5使 
いちガイドを起動すると、該当の操作説明画面び表示すれます。 

■ 操作説明画面びま示できない場合は、使い方ガイドトップ画面 
び表示すれます。 


B 更新確認を自動的に行ラかどラかを設定す 
る 


使いちガイドトップ画面で [ M ] © 

/ ^^9 © 


自動更新設定 


& ED 


好一;る打か訓を〈巧 W 三 
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を!!^の名称とはた 5 さ 


I 本体に ついて 



D 近接/明るすセンヴー 
□ 送話 □ (上面） 

B イヤホンマイク端子（上面） 
凸受話 □ 

B ディスプレイ 
□ スモール ライト 
B インカ乂ラ 



□ 力乂ラ 
□ 電池カパー 
B 送話 □ (底面） 

0ストラップ取り巧け巧 
B スピーカー 
□ 外部接続端子（底面） 


I キーについて 



nroi :画面を消の/点の、電源 ON (長押し）、携帯電話オプ 
シヨンを表示（長押し） 

□ H :音量を上げる 

□ H (^):音量を下げる、マナーモードを設定/解除（長 
巧し） 

□ [5] ※：1つ前の画面に戻る 

g ：ホーム画面に戻る、アプリ履歴画面を表示（長押 
し） 

□ ※：乂ニュー画面を表示 


※アイコン部分を巧して操作してくだすい。アイコン下部の照明部 
分を押してち操作できません。 
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USIM カードについて _ 

USIM カードは、お客様の電話番号や情報などび登録すれているに 

カードです。 

I USIM カードのお取り扱い 

■ 他な製品のにカードリーダーなどに USIM カードを挿入し故障した 
場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますの 
であ5かじめご'ま意くだすい。 

■ に部分はいつちきれいな状態でご使用くだすい。 

■ お手入れは乾いた桑弓かい布などで巧いてくだすい。 

■ USIM カードにラベルなどを貼り付けないでくだすし^。故障の原因 
となります。 

■ USIM カードのお取り扱いについては、 USIM カードに付属してい 
る説明書を参照してくだすい。 

- USIM カードの所有権は当社に帰属します。 

■ 紛失-破損による USIM カードの再凳行は有償となります。 

■ 解約の際は、 USIM カードを当社にご返却くだすい。 

■ お客様か5ご返却いただいた USIM 力ードは、環境保全のためリヴ 
イクルすれます。 

- USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性びありま 
す。ご了承くだすい。 

-お客様ご自身で USIM カードに登録すれた情報内容は、控えをとっ 
ておかれることをおすすめします。登録された情報内容び消失し 
た場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであ 
弓かじめご了承くだすい。 

- USIM 力ードやソつトバンク携帯電話 （ USIM 力ード挿入済か）を 
盗難-紛失すれた場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってく 
だすい。詳しくは、 お問い合わせ 先まで ご連絡くだすい。 

- USIM カードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で 
行ってくだすい。 


I USIM カードを取り付ける 

□ 


電池カパーを取り外す 



■ 〇の位置（凹部）に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 
作るよラにして、凹部のをちを少し浮かせて取り外します。 

旦 


電池バックを取り外す 



■「 PULL 」 タブを指にはさか、矢印ち向へゆっくりと持ち上げま 
す。 

-電池バック取り付け時に電池カパーにはすか&まないよラ、 
rPULLj タブは黒塗り部に戻しておいてくだすい。 

- rpULLj タブびちぎれ、電池パックを取り外せなくなったとき 
は、ソフトバンクショップまでご連絡くだすい。 

且 


USIM トレイを引き出す 



■ 〇の位置（突起）に指をかけて、矢印ち向へまっすぐにゆっくり 
と引き出します。 

■強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因とな 
ります。 

□ 

USIM カードを USIM トレイに取り付ける 



■ にチップのある金属部分を上にして、ゆっくりと取り付けます。 
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B 

USIM トレイを奥までゆっくりと押し込む 



□ 

電池パックを取り付ける 



- 「 PULL 」 タブびある面を上にして、電池バックと本体の充電端子 
同±を合わせて取り付けます。 

■「 PULL 」 タブを電池カバーにはすか&まないよラ、'ま意してくだ 
すい。 

□ 

電池 カバーを 取り付ける 


I USIM 力ードを取り外す 

田 


電池 カバーを 取り外す 



■ 〇の位置（凹部）に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 
作るよラにして、凹部のをちを少し浮かせて取り外します。 

旦 

電池バックを取り外す 


「 PULL 」 タブを指にはすか、矢印ち向へゆっくりと持ち上げま 
す。 

電池バック取り付け時に電池カバーにはさか&まないよラ、 
rPULLj タブは黒塗り部に戻しておいてくだすい。 
rPULLj タブびちぎれ、電池パックを取り外せなくなったとき 
は、ソフトバンクショップまでご連絡くだすい。 

且 


■ 本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所びないよう 
に、斜線部分を指でしっかりと}甲すえます。 

-電池カバーび完全に取り付け弓れているかを確認してくだすい。 
電池ノいックの周囲と、電池カノ\一側にあるゴムノ°\ッキンとの接触 
面に細かいゴミなどびはすまると、水や粉塵び侵入する原因とな 
ります。 


USIM トレイを引き出す 



〇の位置（突起）に指をかけて、矢印方向へまっすぐにゆっくり 
と引き出します。 

強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因とな 
ります。 

□ 




USIM 力ードを取り外す 



- USIM 力ードを手前にスライドすせるようにして取り出します。 
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日 


USIM トレイを奥までゆっくりと押し込む 



且 


電池バックを取り付ける 




「 PULL 」 タブびある面を上にして、電池バックと本体の充電端子 
同±を合わせて取り付けます。 

rPULLj タブを電池カバーにはすか込まないよう、'ま意してくだ 
すい。 


□ 


電池 カバーを 取り付ける 



■ 本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所びないよう 
に、斜線部分を指でしっかりと}甲すえます。 

■ 電池カパーび完全に取り付け弓れているかを確認してくだすい。 
電池ノ°\ックの周囲と、電池カバー側にあるゴムバッキンとの接触 
面に細かいゴミなどびはすまると、水や粉塵び侵入する原因とな 
ります。 


SD カードについて 


本機は最大 32 GB までの SD 力ードに対応しています。ただし、すべ 
ての SD カードの動作を保証するものではありません。 

I SD 力ードのマウントを解除する 

お買い上げ時には、試供品の SD カードび取り付け弓れています 。 SD 
力ードを取り外すときは、必ずマウントを解除してくだすい。 

□ 


ホーム 画面で © 


端末設定 



巧 


microSD と端末容量 





microSD のマウント解除 


e の 


X microSD と•末奋置 
空さ客 ■ 


SD カードのマウントを解なずる 
と、巧用中のアブリの一巧び g 止 
し、 SD カードを巧マウントずるま 
で巧用でをな< なる場台びちりま 


^ 項目名の表示び mflRH ■か Maas 油鋪 か弓_ 

〇百に切り替わり、 SD カードのマウントび解除すれます。 


microSD を7ウ 
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I SD 力ードを取り外す 且 

! 電池カバーを取り付ける 

必ず SD カードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行っ 
てくだすい。 

□ 

電池カパーを取り外す 



■ 〇の位置（凹部）に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 
作るよラにして、凹部のをちを少し浮かせて取り外します。 

旦 

電池バックを取り外す 


本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所びないよう 
に、斜線部分を指でしっかりと巧すえます。 

電池カバーび完全に取り付け5れているかを確認してくだすい。 
電池ノ°\ックの周囲と、電池カノ'く一側にあるゴムノ°\ッキンとの接触 
面に細かいゴミなどびはすまると、水や粉塵び侵入する原因とな 
ります。 




■「 PULL 」 タブを指にはさか、矢巧ち向へゆっくりと持ち上げま 
す。 

-電池バック取り付け時に電池カバーにはすか込まないよラ、 
rPULLj タブは黒塗り部に戻しておいてくだすい。 

■ rpULLj タブびちぎれ、電池バックを取り外せなくなったとき 
は、ソフトバンクショップまでご連絡くだすい。 

且 


SD 力ードを取り外す 



■ SD カードを輕く巧し込んだあと、手を離します。 SD カードび少し 
飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引きあいてくだすい。 

且 

電池パックを取り付ける 



「 PULL 」 タブびある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 
同±を合わせて取り付けます。 

rPULLj タブを電池カバーにはすか込まないよう、'ま意してくだ 
すい。 






















13 


I SD 力ードを取り付ける 

必ず電源を切つた状態で行つてくだすい。 

□ 


電池カパーを取り外す 



■ 〇の位置（凹部）に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 
作るよラにして、凹部のをちを少し浮かせて取り外します。 

□ 


電池バックを取り外す 



■「 PULL 」 タブを指にはすか、矢巧方向へゆっくりと持ち上げま 
す。 

-電池バック取り付け時に電池カバーにはすか込まないよラ、 
rPULLj タブは黒塗り部に戻しておいてくだすい。 

■ rpULLj タブびちぎれ、電池バックを取り外せなくなったとき 
は、ソフトバンクショップまでご連絡くだすい。 

且 


SD 力ードを取り付ける 



■ 端子面を下にして、 SD カードを奥までゆっくりと水平に差し込か 
ます。 

- SD 力ードしソ外のちのは取り付けないでくだすい。 

□ 


電池バックを取り付ける 



rPULLj タブびある面を上にして、電池バックと本体の充電端子 
同±を合わせて取り付けます。 

rPULLj タブを電池カバーにはすか込まないよう、'ま意してくだ 
すい。 


旦 


電池 カバーを 取り付ける 



本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所びないよう 
に、斜線部分を指でしっかりと巧すえます。 

電池カバーび完全に取り付け5れているかを確認してくだすい。 
電池ノ°\ックの周囲と、電池カノ'く一側にあるゴムノ°\ッキンとの接触 
面に細かいゴミなどびはすまると、水や粉塵び侵入する原因とな 
ります。 
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I SD 力ードをフオーマットする 


旦 


市販の SD カードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー 
7ット（初期化）してくだすい。 

■ つォー7ットすると、 SD カード内のデータびすべて消去されま 
す。 SD 力ードをフォーマットするときは、ご';主意くだすい。 

■つオーマットは、充電しなび弓行ラか、電池パックび十分に充電 
すれた状態で行ってくだすい。 

□ 


操作用暗証番号を 入力® 03 



ホーム 画面で [ M ] @ 


端末設定 



旦 


の1〔「〇50と师末谷重 



且 


nmcroSD 内^»夕を消去 


■ 操作用暗証番号を登録していないときは、画面の指示に従って操 
作してくだすい。 

且 


すべて消去 



SD 力ード巧のデータを消去して、巧 
存されているずベてのファイルを削お 
しますか？この»作は兄にちせませ 
ん。 


すべて船 


^ つォーマットび始まります。 

■ フォー7ットび完了すると、 SD カードび7ウントすれます。 

巧試供品の SD 力ードについて 

お買い上げ時には、試供品の SD カードび取り付け5れていま 
す。 

■試供品の SD カードは、保証の対象外となります。 

D SD 力ード利用時のごを意 




□ 


SD カード内データを消去 

X micros。 がータぉ肖去 

SD 力-的のデ-》6船 L まず 
か？力-ド巧のすべてのデ-夕び失われ 


SD 力ード巧 
データを消去 


SD カードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化 
してしまラことびあります。大切なデータは控えをとっておくこ 
とをおすすめします。なお、データび消失または変化した場合の 
損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであ弓かじ 
めご了承くだすい。 

■ データの読か出し中や書き込か中は、絶対に本機の電源を切っ 
たり、電池バックを取り外したりしないでくだすい。 


回 SD 力ードの取り扱いについて 

SD カードは、ルすなお子様の手の届かない所で保管/使用して 
くだすい。誤って飲か込むと、窒息する恐れびあります。 
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電池パ、ックを取り巧ける/取り外す 

I 電池パックを取り巧ける 

□ 


電池カパーを取り外す 



■ 〇の位置（凹部）に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 
作るよラにして、凹部のをちを少し浮かせて取り外します。 

□ 


電池バックを取り付ける 



- 「 PULL 」 タブびある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 
同±を合わせて取り付けます。 

■「 PULL 」 タブを電池カバーにはすか&まないよラ、ミ主意してくだ 
すい。 

且 


電池 カバーを 取り付ける 



本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所びないよう 
に、斜線部分を指でしっかりと巧すえます。 

電池カバーび完全に取り付け5れているかを確認してくだすい。 
電池ノいックの周囲と、電池カノ'く一側にあるゴムノいッキンとの接触 
面に細かいゴミなどびはさまると、水や粉塵び侵入する原因とな 
ります。 


I 電池パックを取り外す 

必ず電源を切つた状態で行つてくだすい。 

□ 


電池カパーを取り外す 



■ 〇の位置（凹部）に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 
作るよラにして、凹部のをちを少し浮かせて取り外します。 

旦 


電池バックを取り外す 



■「 PULL 」 タブを指にはすか、矢巧方向へゆっくりと持ち上げま 
す。 

-電池バック取り付け時に電池カバーにはすか込まないよラ、 
rPULLj タブは黒塗り部に戻しておいてくだすい。 

■ rpULLj タブびちぎれ、電池バックを取り外せなくなったとき 
は、ソフトバンクショップまでご連絡くだすい。 

且 


電池 カバーを 取り付ける 



本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所びないよラ 
に、斜線部分を指でしっかりと押すえます。 

電池カバーび完全に取り付け5れているかを確認してくだすい。 
電池ノいックの周囲と、電池カノ'く一側にあるゴムノ°\ッキンとの接触 
面に細かいゴミなどびはさまると、水や粉塵び侵入する原因とな 
ります。 
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因リチウムイオン電池について 

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオ 
ン電池はリヴイクル巧能な貴重な資源です。リヴイクルは、お近 
くのモパイル-リヴイクル-ネットワークの7— クのあるお店で 
行っています。 

■ リヴイクルのときは、ショートすせたり、分解したりしないで 
くだすい。火災-感電の原因となります。 



Li-ionOO 


D 電池パ、ソクについてのごを意 
保管について 

電池パックを使い切った状態で、保管-放置しないでくだすい。 
お客様び登録-設定した内容び消失または変化したり、電池バッ 
クび使用できなくなったりすることびあります。長期間保管-放 
置するときは、半年に1回程度補充電を行ってくだすい。 


寿命について 

電池パックは消耗品です。+分に充電しても使用できる時間び極 
端に短くなった5、交換時期です。新しい電池バックをお買い求 
めくだすい。 

-電池パックの使用条件によって、寿命び近づくにつれて電池 
バックび膨れることびありますび、安全上問題はありません。 


お手入れについて 

電池バックや本機の充電端子びミちれた5、乾いたきれいな綿棒な 
どで清掃してくだすい。そのままにしておくと、充電びできなく 
なるなど接触不良の原因となります。 


電池カバーについて 

電池カノ\一び正しく装着すれていないと、防水/防塵性能び保証 
できませんのでご'ま意くだすい。また、電池カバーに無理な力を 
加えると、破損の原因となりますのでご'ま意くだすい。 

-電池カバーび破損したときは、電池カバーを交換してくださ 
し、。破損箇所か5内部に水び入り、感電や電池バックの腐甚な 
ど、故障の原因となります（電池パックは防水/防塵対応して 
いません）。 


rPULL 」 タブについて 

電池バックを取り外すときは、 「PULL」 タブに強い力びかか5 
ないよう、ていねいに取り扱つてくだすい。 「PULL」 タブびち 
ぎれ、電池バックを取り外せなくなつたときは、ソフトパンク 
ショップまでご連絡くだすい。 


充電する 


電池パックを本体に取り付けた状態で充電します。 

I AC アダプタで充電する 

付属の充電用 micmUSB 変換アダプタと、ソフトバンク指定の AC ア 
ダプタロ TDAA1」 （オプション品）を使用して充電します。 

■ AC アダプタおよび充電用 microUSB 変換アダプタは、防水/防塵 
対応していません。本機び灑れているときは、充電しないでくだ 
すい。 



田 

充電用 micmUSB 変換アダプタに、 AC アダプタの接続コネクターを 
差し込む 



■接続コネクターは向きに'ま意して、水平に「カチッ」と音びする 
まで、しっかりと差し込かます。 

百 

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用 microUSB 変換アダプタ 
を差し込む 



■ 端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すよラにし 
てくだすい。先端部分を持って引っ張ると、破損することびあり 
ます。 

■突起（〇部分）の位置を目印に、差し&か□を上にして取り付け 
ます。 

宜 

AC アダプタのプラグを起こし、家庭用 AC コンセントに差し込む 



^ 充電び始まり、スモールライトび点のします。 

■スモールライトび消のすれば、充電は完了です。充電完了後は、 
AC アダプタのプラグを家庭用 AC コンセントか5あいたあと、各ア 
ダプタを取り外し、プラグや端子キャップを閉じておいてくだす 
し、。 
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I パソコンと接続して充電する 

付属の PC 接続用 microUSB ケーブルを使用して充電します。 

■ 本機とパソコンの両方の電源び入つているときに充電できます。 
■接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充 
電に時間びかかったりすることびあります。 



□ 

端子キャップを開き、外部接続端子に PC 接続用 microUSB ケーブルを 
差し込む 



■ 端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すよラにし 
てくだすい。先端部分を持って引っ張ると、破損することびあり 
ます。 

■ 本機に対応している PC 接続用 microUSB ケーブルのプラグのお状 
は、お買い上げ品によって異なります （2 種類あります）。プラグ 
のお状をよく確かめてくだすい。 

■突起（〇部分）の位置を目印に、差し込か□を上にして取り付け 
ます。 

□ 

バソコンの USB 端子に、 PC 接続用 microUSB ケーブルを差し込む 



因 充電び始まり、スモールライトび点のします。 

■スモールライトび消のすれば、充電は完了です。充電完了後は、 

PC 接続用 mi ぴ oUSB ケーブルを取り外したあと、端子キャップを開 
じておいてくだすい。 


I 自動車のシガーライターソケットを利用し 
I て充電する 

シガーライター充電器（オプション品）を使用して充電します。 



□ 

充電用 microUSB 変換アダプタに、シガーライター充電器の接続コネ 
クターを差し&む 



■接続コネクターは向きに'ま意して、水平に「カチッ」と音びする 
まで、しっかりと差し&かます。 

旦 

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用 microUSB 変換アダプタ 
を差し込む 



■ 端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すよラにし 
てくだすい。先端部分を持って引っ張ると、破損することびあり 
ます。 

■突起（〇部分）の位置を目印に、差し込か□を上にして取り付け 
ます。 

且 

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込; 
む 



且 

自動車のエンジンをかける 

充電び始まり、スモールライトび点のします。 

■スモールライトび消なすれば、充電は完了です。充電完了後は、 
プラグをシガーライターソケットか5あいたあと、各アダプタを 
取り外し、端子キャップを閉じておいてくだすい。 
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团 microUSB プラグについて 

充電用 microUSB 変換アダプタや PC 接続用 microUSB ケーブルなど 
のプラグ（しソ降 rmicmUSB プラグ」と表記）を本機の外部接続 
端子に取り付けるときは、 micmUSB プラグのお状と向きをよく 
確かめて、突起と差し込か□を上にして差し&んでくだすい。 

- microUSB プラグを誤った向きに差し&むと、本機の外部接続 
端子び破損することびあります。 



図は、充電用 micmUSB 変換アダプタを例に説明しています。 


B こんなときは 

Q . 充電中にスモールライトび点滅する 

A . 電池バックの異常または寿命のため、充電できていません。 
新しい電池バックと交換してくだすい。 


Q . 海外で充電できない 

A . 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任 
を負いかねますのであ5かじめご了承くだすい。 

D 充電時のごを意 

コード類の取り扱いについて 

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでくだすい。断 

線の原因となります。 

外部接続端子キャップの取り扱いについて 

端子キャップを閉じるときは、次の点にご'ま意くだすい。 

■ 端子キャップは確実に閉じてくだすい。バッキンとの接触面に 
細かいゴミなどびはさまると、水や粉塵び侵入する原因となり 
ます。 

■ ヒンジを収納しないまま無理に閉じると、端子キャップび変お 
することびあります。防水/防塵機能び損なわれますのでご'；主 
意くだすい。 

USB 充電利用時のごを意 

USB 充電のご利用にあたっては、次の点にご'ま意くだすい。 

■ PC 接続用 microUSB ケーブルを使って本機とバソコンを接続す 
ると、自動的に本機の電源び入ることびあります。このため、 
航空機内や病院など、使用を禁止すれた区域では本機とバソコ 
ンの接続を行わないよラご'ま意くだすい。 


電源を入れる/切る 

I 電源を入れる 

□ 

画面に rSoftBankJ と表示すれるまで、(長押し） 



^ 電源び入り、しば5くすると画面□ック解除画面び表示されま 
す。 

■ はじめて電源を入れたときは、画面□ック解除画面は表示すれ 
ず、防水/防塵のミ主意画面び表示すれます。 

旦 

バーに触れたまま画面の一番下までドラッグ 



^ 防水/防塵の';主意画面び表示すれます。 

且 


の 



^ 初期設定画面び表示すれます。 

■初期設定について詳しくは、 「初期設定について」 を参照してく 
だすい。 

■ 初期設定画面を表示しないよラに設定しているときは、ホーム画 
面び表示すれます。 
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電源を切る 


田 


圆帰甲し） 



□ 


電源を切る 



□ 


03 


15:05 


電源び切れます。 


夕 、ツチ パ:^ルの使いかた 


本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作する 
ことびでさます。 


タップ 


画面に軽く触れて、すぐに指を離します。 



I □ングタ 、ツチ 

画面に軽く触れたまま、しば5くそのままにしておきます。画面び 
切り替われば指を離します。 



I ドラッグ 

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、 
指を離します。 
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I フリック 

画面に軽く触れて、上下をちに指を軽くはじきます。 



I ピンチ 

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。 



百タッチパネルを補正する 


タッチバネルをより正確に動作すせるため、よくお使いになる姿 
勢や角度でタッチバネル補正を行います。 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


な 


端末情報 


チバネル補正 


@ 6箇所の円の中 / D をタップ 




B こんなとさは 


Q . タッチバネル（ディスプレイ）に触れていないのに本機び勝 
手に動作する/タッチバネルに触れても本機び反応しない 

A. roi を巧して画面を消のさせたあと、再度巧訂を巧して画 
面を点のさせてか5操作してくだすい。 


初期設定について 

本機の電源を入れると、初期設定画面び表示すれ、プ□フィール 
(自分の電話番号、乂ールアドレスなど）や Wi - Fi 、 Google アカウ 
ントの設定などの基本的な設定を行ラことびできます。画面の指示 
に従って、各項目を設定してくだすい。 

I 初期設定を行ラ 

□ 

初期設定の目次を 確認® 



旦 

プ□つィールを設定 €> 



且 

鮮やか表示モードを利用するかどラかを 設定® 



□ 

Google アカウントを 設定® 
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B 


ソフトウェア更新の開始時刻を 設定® 



□ 


位置情報を利用するかどラかを 設定® 


占み t 


GPS « 能を使用 

GPSSff 用して91在巧 S 巧左 T ること％アフ 
リに IT?I す S 

無!«ネットローク巧巧用 

巧 H などのアプリケーシ3ンで iH ■ネット 
ワークめの wiw さ使用する 


□ 


Wi - Fi に関する項目を 設定© 



□ 


ソフトバンク Wi - Fi スポットを利用するかどうかを 設定® 


お【ん化の] v/a ホ‘??！ Cf 巧,-， ■ 

3 化 gaap • 被犯 TggggFM 

f^.L 

一 


ソフトバンク Wi-Fi スポツト技巧へ 

あ IBE び»了した後は、 m るキ ーJ «押下して 
この画面に go ましよ 5. 


■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


且 


画面上部に使い方ガイドのアイコンを常時表示するかどラかを設定 



03 


BBS / igun 

^ 初期設定び完了します。 
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基礎知識/基本操作 

基本的な操作のしくか . 24 

アプリケーションについて . 25 

おもなアプリケーション . 26 

電言舌番号について . 32 

7ナーモード/機内モードについて . 33 

文字を入力する . 34 

ユー ヴー辞書を利用する . 41 

Google アカウントを利用する . 42 

Android 7 -ケット™について . 44 

暗証番号/操作用暗証番号について . 45 

PIN コードについて . 46 

画面を□ックする . 47 

データをバックアップする . 49 

ソフトウエアの更新について . 50 

電池パックの消耗を軽減する . 51 

データ使用量を確認/制限する . 53 

乂一力ーサイ トアプリを利用する . 54 
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基本的な操作のしくか 


I 項目選択/ミ夫定と画面移動 


I ホーム画面 


項目やアイコン、画面のキーなどをタップする（選択/ミ夫定する） 
と、該当する操作の画面に移動します。 


アプリケーシヨンのシヨートカットや、ウィジェット、よく使う連 
絡先や画像などを配置した、操作の中 / D となる画面です。最大10 
シートまで利用可能で、目的に合わせてカスタ7イブして、使い分 
けることびでさます。 

■ 詳しくは、 「ホーム 画面のしく か」 を参照してくだすい。 



I ランチヤー画面 

本機に搭載されているアプリケーションを、グループごとに一 
覧できる画面です。ランチヤー画面は、グループを選択する「ラ 
ンチヤーアプリトップ乂ニユー画面」（た(降「アプリトップ乂 
ニユー」と表記）と、アプリケーションを起動する「ランチヤーア 
プリー覧画面」 a ソ降「アプリー覧画面」と表記）で構成されてい 
ます。 


■ 詳しくは、 「ランチ ヤー画面のしく か」 を参照してくだすし、。 



ランチャー画面で碌をタップすると、本機に搭載すれている 
ウィジてットを一覧できる画面び表示すれます。詳しくは、 

「ウ イジエツ!覧画面のしく か」 を参照してくだすい。 



I 乂こユー操作 

同 を巧すと、その画面で利用できる機能の設定や項目び画面に表 
示すれます。 



画面を□ングタッチすると、利用できる設定や項目び表示すれる 
画面ちあります。 



画面のタイトル部分に表示すれるアイコンをタップすると、機能 
を操作したり、利用できる設定や項目び表示すれたりする画面ち 
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端末設定と設定操作 


ホーム画面で I — I を巧したあと、 


端末設定 


をタップすると、本 


機の各機能のはた弓きをカスタ7イブできます。 

■ 設定項目には、画面のタイトル部分にスイッチ （ 09 /因！！ 

) び付いたものびあります。これ弓は、因 B をタップすると ON 
に、因！！をタップすると OFF に切り替わります。 



設定頂目には、ち端にチてックボックス （BT / ■) び付いたも 
のびあります。これ弓は、タップするたびに設定 （巧） /解除 
(■) び切り替わります。 



I 縦画面と横画面 

機能や状態によっては、本機の向きに合わせて、縦画面/横画面び 
自動的に切り替わります。 



因スクリーンショットを撮彩する 


SD 力ードを取り付けた状態で I の1 と I ▼] (ザ） を同時に長巧 
しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影でき 
ます。 

-力乂ラ-ビデオ起動時には、スクリーンショットを撮影するこ 
とびでさません。 

■ 撮影したスクリーンショットは、コンテンツマネージャーの 
rPhotoJ などか5確認することびできます。 


アプリケーションについて 


アプリケーションを起動する 


凸 


ホーム 画面で圍 



^ アプリトップ乂ニューび表示すれます。 

因 


グループをタップ 



アプリー覧画面び表示すれます。 

■ このあと、グループタブをタップするか画面ををちにつリックす 
ると、グループを切り替えることびできます。 

m 


アプリケーションのアイコンをタップ 



アプリケーションび起動します。 


認証画面、還択画面、ミ主意画面など（切降「確認画面」と表記） 
び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだすい。 


I アプリケーションを終了する 

アプリケーション起動中に [5] をくり返し巧し、ホーム画面また 
はアプリー覧画面に戻ると、アプリケーションは終了します （一 
部、終了しないアプリケーションもあります）。 


邮親哲！雜\附み媪な 
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I アプリケーションの使用履歴を利用する 

最近利用したアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションを 
起動することびできます。 

□ 

ホーム画面やランチャー画面（アプリトップ乂ニユー、アプリー覧 
画面）などで W (長巧し） 



^ アプリ履歴画面び表示すれます。 

■ 履歴の数によっては、上下にフリックして画面を切り替えること 
びでさます。 

百 

利用するアプリケーションの履歴をタップ 



^ アプリケーションび起動します。 

■アプリ履歴画面を閉じるときは、 W を押します。 

百アプリ履歴使用時の操作 
アプリ履歴か5使用履歴をすべて削除する 

アプリ履歴画面で 

アプリ履歴か5使用履歴を選んで削除する 

アプリ履歴画面で、削除する履歴ををまたはちへフリック 


おもなアプリケーション 


I 乂ール.電話 



アプリケーション 


電話 


電話帳 


乂ール（固） 


乂ール （ a ) 


Gmail 


スグデコ！ 


はた5さ 

電話をかけたり、受けたりすることび 
できます。海外に電話をかけるときも 
使用します。 

着信履歴や凳信履歴を表示して凳着信 
を確認したり、履歴か5相手に凳信す 
ることちできます。 


電話番号や乂ールアドレスを登録する 
ことびでさます。 

乂ールアドレスだけではなく、 mixi や 
Twitter のアカウント、誕生日、ニッ 
クネームなどを登録することもできま 
す。また、登録した電話帳ごとに着信 
音を設定することもできます。 
ソフトバンクの乂ールサービス (SMS 
/ S ! 乂ール）を利用することびできま 
す。 

S ! 乂ールな弓、ファイル添付やデコレ 
乂ールも送信できます。乂ールをフォ 
ルダに自動分類したり、フォルダを 
シークレツト設定にすることもできま 
す。 


乂ールアカウントを登録することで、 
外出先にいても自宅や会社のインター 
ネット乂ールを送信したり、受信する 
ことびでさます。 

本機には複数のインターネット乂ール 
のアカウントを登録することびできま 
す。 


Google び提供している乂ールヴービス 
である Gmail をいつでち、どこでち利用 
することびでさます。 

キーワードを入力し乂ールを検索した 
り、乂ールにラベルを追加することに 
よって、整理することびできます。 

入力した乂ール文書をワンタッチでデ 
コレ乂ールに変換する「楽デコ」用の 
アプリケーションです。 

SoftBank 乂ールの「楽デコ」ボタンと 
連携しているので、簡単にデコレ乂一 
ルを作ることびできます。 
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、ーク 


力乂ラ 



アプリケーション 


力乂ラ 


読取力乂ラ 


ピクチャー 


つ才 h 編集 


ギヤラリー 


Google のインスタント乂ッセージ ヴー 
ビス Google トーク™ を利用する こと 
びできるアプリケーションです。 
Google 卜ーク™に登録しているちだ 
ちと乂ッセージをリアルタイムにやり 
とりすることびでさます。 


なたりさ 

才ートフオーカスに対応した力乂ラで 
静止画の撮影を行ラことびできます。 
撮影ヴイブやホワイトパランスなど 
様々な設定を変更して撮影び可能で 
す。連写撮影などにち対応していま 
す。 

パーコードや文字（テキスト）などを 
読か取り、乂モ帳へ登録するなどして 
利用でさます。 

名刺内の文字を読か取って電話帳に登 
録したり、熟語や英単語を読か取って 
辞書で意巧を調べることびできます。 

本機の 力乂ぅ で撮影した静止画や動画 
を人物別やイベント別に整理をして管 
理することびできます。 

また、撮影した静止画や動画を地図夕 
ブをタップして、地図を起動し、地図 
上の任意の場所に登録することちでき 
ます。 

スマートフオンで撮影した写真を30種 
類た(上の加工素材を用いてアレンジし 
たり、スタンプなどでプリクラ風にで 
きるアプリケーションです。 

簡単に SNS などに共有びできたり、プ 
リントアプリとの連携で印刷ち可能で 
す。 

静止画や動画を管理-表示すること 
びできます。トリミング/画像回転と 
いった編集機能にも対応しています。 
静止画をスライドショー表示にするこ 
とによって、楽しむことちできます。 


インターネット 



アプリケーション 


ブラウザ 


7—ケツ I 


@アプリ 


Y !7 -ケット 


I ■ースと天気 


検索 


乂ーカーアプリ 


はた5さ 

インターネットにアクセスし、ウェブ 
ページを閲覧することびできます。よ 
く閲覧するヴイトは、ブックマークに 
登録することちできます。 

複数のウィンドウを開き、切り替えて 
閲覧することちでさます。 

Android 7 -ケット™から、すまざま 
なアプリケーション（無料■有料）を 
ダウン□ードすることびできます。 
ダウン□ードしたアプリケーション 
は、設定を変更することによって手 
動または自動で更新することびできま 
す。 

人気-話題のアプリケーションを多数 
の切り□で紹かしています。自分に 
合ったアプリケーションびきっと見つ 
かります。 

また、初 / D 者向け情報ち充実してい 
て、初めてス7—卜つオンを利用する 
ちにも便利にお使いいただけます。 

欲しいコンテンツを探すときに便利 
な、 Yahoo ! JAPAN び提供する総合コ 
ンテンツモールです。 

色々なコンテンツびたくすんあるの 
で、気軽にアクセスしてかましよラ。 
欲しいコンテンツびすぐに見つかるは 
ずなので、便利です。 

現在地の天気予報とニュースを確認す 
ることびできます。都市を指定して、 
天気予報を確認することちできます。 
ニュースは、指定したトピックび表示 
すれます。情報は、手動更新のほか、 
間隔を指定して自動更新できます。 

Google 検索を利用して、インターネッ 
卜上の情報や、本機のアプリケーショ 
ンを検索することびできます。 

世界のすまざまな Web ページや地図、 
動画、お店の住所や乗換案内など、す 
まざまな関連情報びま示すれます。 

シャープの Android 搭載端末専用サイ 
卜を手軽に接続することびできます。 
おすすめのアプリケーションやウィ 
ジェットなどの最新情報び紹かすれて 
います。 


邮轟附み滿な 
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ダウン□ード 


ブラウザを利用してダウン□ー ドした 
つァイルの履歴をリストで確認するこ 
とびでさます。 

時間順に並べ弓れているファイルをヴ 
イブ順に並べ替えたり、ダウン□-ド 
したファイルをまとめて選択して削除 
したりすることびでさます。 


I 、ッール 



アプリケーション 


コンテンツ マター 
ジャー 


時計 


電卓 


カレンダー 


乂モ帳 


辞書 


歩数計 


はた5さ 

本機の SD カードに保存されている静止 
画、動画、音楽やその他のつァイルを 
確認することびできます。 

コンテンツマタージャーか 5 microSD 
と端末容量の設定を確認することちで 
さます。 


世界時計、アラーム、ストップウォッ 
チ、タイ7— を利用することびできま 
す。 

世界時計では世界のすまざまな地域の 
時間を確認することびできます。ま 
た、地域を追加して同時に複数の地域 
を確認することびできます。 

四則演算（足し算、引き算、かけ算、 
割り算）、百分率（バーセント）や 
ルートの計算びできます。 

乂モリ機能ち搭載すれているので、乂 
モリ機能を使用してすまざまな計算を 
行ラことびできます。 

カレンダーを確認したり、予定を管理 
したりすることびできます。カレン 
ダー画面の表示は、曰/週/月に切り 
替えることびできます。 

インターネット上の Google カレンダー 
と同期することちできます。 


よく利用する文章や覚え書きなどを、 
手軽に登録することびできます。 
登録した乂モは、後か5確認したり、 
乂ールの本文へ挿入したり、乂ールに 
添巧したり、テキストつァイルに変換 
したりすることびでさます。 

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べ 
ることびできます。調べた単語は、単 
語カードに登録することびできます。 
ネット辞書（インターネット上の辞 
書）を利用して、最新の、すまざまな 
情報を検索することちできます。 


歩数などを記録することびできます。 
歩数だけでなく、歩行距離、消費力 
□リー、脂肪燃焼量などち表示すれま 
す。 

歩行感度の設定を変更したり、これま 
での履歴ち確認することびできます。 
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Documents To Go 


災害用伝言板 


会議や取材などの音声を、 SD カードに 
録音することびできます。録音した音 
声の再生ち行ラことびできます。 

ボィスレコーダー 再生中には早送り、早戻し操作び可能 

です。また、再生画面か5録音した 
つァイルの一覧を確認することちでき 
ます。 

バソコンなどで作成すれた Microsoft ® 
Wo 「 d / Excel ®/ Powe 「 Point ® のフアイ 
ルを表示することに対応したアプリ 
ケーションです。 

対象つァィルを閲覧-確認したいとき 
に、手軽に利用することびできます。 

震度6弱しソ上の地震など、大規模災害び 
凳生した場合に、安否情報の登録、確 
認、削除びできます。 

また、あ5かじめ設定した E 乂ールアド 
レスに対して、安否情報び登録された 
ことを自動送信することびできます。 

気象庁び発表する緊急地震速報を受信 
することびでさます。 

対象エリア内にいて速報をキャッチし 
緊急速報乂ール た場合、警報音やバィブレーション、 

画面表示ですぐにお知5せします。ま 
た、国や地方公共団体か5の災害-避 
難情報ち受信できます。 

ソフトバンクスマートフオンの操作に 
迷ったとき、疑問びあったとき、すぐ 
に使い方を確認できるアプリケーショ 
ンです。 

また、ご利用のス7— トフオンの取扱 
説明書ち閲覧できます。 FAQ ヴィトへ 
ち簡単にアクセスできます。 

ウイルスの脅威か5スマートフオンを 
守るためのアプリケーションです。 
インス!-ールしたアプリケーション、 

乂 —ル添付ファイル、 SD 力ードを通 
して侵入するウイルスを検出して、ス 
マートつオンを守ります。 

インターネット利用時に、ワンクリッ 
ク詐欺などの危険なヴィトを検知し、 
お客様のスマートフオンをお守りしま 
す。 

危険なヴィトを検知した場合、警告画 
面を表示して、お知5せします。 

AQUOS 、 AQUOS ブルーレイと Wi-Fi 
接続することで、手軽にホームネッ 
トワーク機能を利用できる、ス7-卜 
Smart Familink ファミリンクに対応しています。 

スマートファミリンクの機能や設定方 
まをわかりやすく案内したアプリケー 
シヨンです。 


使い方ガイド 


VirusScan 


Internet SagiWall 


MediaJet 1 


USB や Wi - Fi を通じて音楽-静止画■動 
画ファイルをバソコンと端末の間で巧 
有したり、同期したりできます。 

本機とバソコンを USB で接続すれば、 
自動的にインス I -ールの手順び立ち上 
びるので、ソつ卜のインス!-ールち簡 
単です。 


1お買い上げの端末によっては、当アプリケーションはソフトウこ 


ア更新にてダウン□-ドすれます。 


邮齋淫！熙\附み媪な 
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I エンタ乂 



アプリケーション 


YouTube 


音楽 


Movie Studio 


内蔵動画 


お笑い LIFE 


ビデオ 


新聞雑誌 


GALAPAGOS App 


I コ三ュニケーシヨン 


はた5さ 

丫 ouTube にアップ□-ドされている、 
すまざまな動画コンテンツを視聴す 
ることびできます。本機か弓も高画質 
モードで再生することびできます。 

本機の力乂ラで撮影した動画のアップ 
□-ドを行うこともできます。 


本機の SD 力ードに保巧されている音楽 
を再生することびできます。 

アルバム別、アーティスト別、ジャン 
ル別に表示することびできます。ま 
た、自分で好きな曲でプレイリストを 
作ることちできます。 


動画を編集するアプリ。 

動画や画像、音楽などを組か合わせ 
て、手軽に新しい動画の作成び出来ま 
す。 


本体に内蔵されている動画コンテンツ 
を再生します。 

HD 画質の美しい映像をお楽しか頂けま 
す。 


スマートフオン時代の新しいお笑いび 
今アプリケーションでここに登場しま 
した。 

お笑い芸人によるアプリ企画や短編映 
画などび楽しめる「お笑い LIFE 」 を配 
信しています。笑いあるス7-トフオ 
ンライフを今すぐ体験できます。 

レンタルムービーや、自分で録画した 
動画コンテンツを管理することび出来 
ます。 


新聞.雑誌.テレビニュースを発売当 
曰に誌面そのままのレイアウトで読む 
ことびできるアプリケーションです。 
ビジネス-スポーツ-ファッション ■ 
グル乂-モソ-旅などすまざまなライ 
ンナップびあり、充実しています。 
電子ブックストアサービス 
「GALAPAGOS STORE 」 を禾 U 用できる 
アプリケーションです。電子書籍を購 
入したり、閲覧したりでさます。 

ブックシてルつで書籍を一覧で管理し 
たり、頂目別にまとめて整理すること 
びでさます。 



アプリケーション 


Twitter 


Facebook 


GoogI 巨 + 


X ッセンジャー 


mixiSH 


Latitude 


はた5さ 

Twitter を利用するための公式アプリ 
ケーシヨンです。 

タイムライン表示や、ダイレクト乂ッ 
セージの送受信びできます。ウィ 
ジエツトからダイレクトにツイートす 
ることちできます。 


本機には、世界最大の SNS ヴービス 
Facebook の公式アプリを搭載していま 
す。 

プ□つィールの編集や、画像や乂ッ 
セージの投稿ちできます。イベント機 
能などちパソコンと同じよラに活用す 
ることちでさます。 


Goog I e び提供す るソー シャルヴービ 
ス。 

ち達や家族、同じ趣巧の仲間など自由 
にグループ分けしてサークルに登録す 
れ ば、 そのサークルの ユーザー とだけ 
情報を巧有することち出来ます。 
Google + のヴークルに登録してある家 
族や仲間を招待して、ビデオチャット 
やテキストチ ヤツ トを行える ツールで 
す。 

簡単に情報共有をすることび出来ま 
す。 


更新すれた7ィミク情報をすばやく、 
簡単にチェックすることびできます。 
更新は設定で off にすることもできま 
す。 

日記や mixi ボイスち投稿でき、 GPS 情 
報か5自分のいる場所の URL を投稿す 
ることちできます。 


Google アカウントで□グインして、ち 
だち同±で、現在地や現在の状況を地 
図上で確認し合ラことびできます。 
レストランなどにチェックインし、自 
分の居場所をちだちに知5せたり、そ 
の場所での ステータスを 上げたりでき 
ます。 
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交通-地図 



アプリケーション 


7ップ 


ナビ 


プレイス 


シヨッピンク" 



アプリケーション 


カパコレ 


アクセヴリー 


はた5さ 

現在地の地図を表示したり、目的地ま 
での経路を調べたりすることびできま 
す。 

交通情報を表示したり、航空写真で景 
色を確認したりもできます。ストリー 
トビューや立体表示のほか、コンパス 
モードも搭載すれています。 

見知弓め±地でち目的地を入力するだ 
けで、現在地か5目的地までの経路情 
報や所要時間を、ナビ画面で確認する 
ことびでさます。 

音声ガイドによる案内などち利用する 
ことびできるので、カーナビゲーシヨ 
ンにちなります。 

レストランや ATM 、 観光スポット、ガ 
ソリンスタンドなどの、現在地巧近の 
情報を入手することびできます。 

地図上に表示したり、情報か弓電話を 
かけたり、その場所までの経路を検索 
したりすることちできます。 


なたりさ 

本機の電池カバーを自分好かにデヴイ 
ンし、オーダー乂イドできます。 

つレームやイラスト、文字などの豊富 
なパーツで、自分だけのオリジナル 
デヴインカバーをつくることびできま 
す。白戸家お父さんカバーちつくれま 
す。 

今お使いのス7—トフオンに対応する 
アクセヴリーを探すことびできる便利 
なアプリケーションです。 

ケースや液晶保護シールなど、スマー 
トフオンをもっと便利にし、もっと 
楽しくするアクセヴリーび勢ぞろいで 
す。 


ミ几り 

日又た 



アプリケーション 


設定 


Wi - Fi スポット設定 


フオン[-マネージャー 


はた5さ 

本機のすまざまな設定を変更すること 
びでさます。 

プ□つィール、ヴウンド設定、画面設 
定、省エネ設定、通話設定、乂ール設 
定、 USB 接続などの確認や設定の変更 
を行ラことびできます。 

ソフトバンク Wi - Fi スポット提供エリア 
で、ソつトバンク Wi - Fi スポットに自動 
で接続（□グイン）することびできる 
よラになるアプリケーションです。 

ご利用には、ソつトバンク Wi - Fi スポッ 
トサービスへの加入び必要となりま 
す。 

本機の文字つオントを切り替えること 
びできるアプリケーションです。 

本機にプリセットすれているつオント 
に加えて、マーケットか5つオントを 
ダウン□ードすることによって、文字 
つオントをお好かに変更することびで 
さます。 


回アプリケーションについて 
ゲームグループ について 

アプリケーションび何も登録すれていないグループです。ゲーム 
のアプリケーションをまとめておけば便利です。 


お気に入りグループについて 

アプリケーションび何も登録すれていないグループです。よく利 
用するアプリケーションをまとめておけば便利です。 


ダウン □ー ド グループ について 

ダウン□ードしたアプリケーションび自動的に登録すれるグル- 
プです。 


アプリケーションの入手について 

アプリケーションは 、苗！ （マーケット）か5入手できます。 


邮轟附み滿な 


SoftBank 104S 


x 
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電話番号について 


I 自分の電話番号を確認する 

□ 


ホーム 画面で [ M ] @ 


端末設定 


e 


プ□つィール 



^ プ□フイール画面び表示すれます。 

■ 自局電話番号欄に自分の電話番号び表示すれます。 


I プ□フイールに自分の情報を登録する 



ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


プ□フイール 



P プ□つィール画面び表示すれます。 

且 

ク（編集） 



^ プ□つィール編集画面び表示すれます。 

且 

項目（入力欄）をタップ 

■ 入力欄を表示/追加するときは 〇 を、消去するときは〇をタツ 
プします。 

且 


情報を入力 



■ このあと、項目タップ^情報入力をくり返し、必要な情報を入力 
します。 

旦 

な 1151111 

^ 入力した情報び登録すれます。 
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マナーモード/機内モードについて 


I マナーモードを利用する 

着信びあったり、アラームび動作したりしても、本機か弓音び出な 
いよラにします。 

■ マナーモードを設定していてち、力乂ラ撮影時の シャツ ター音、 
ビデオカ乂ラ撮影時の撮影/終了音などは鳴ります。 


田 


ホーム画面やランチャー画面（アプリトップ乂ニュー、アプリー覧 
画面）などで [ Z ] (ザ：長巧し） 



^ 7ナーモードび設定すれます。 

■マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中に [ Z ] 
(ザ）を長巧しします。 


I 機内モードを利用する 

電源を入れたまま、電波を凳する機能を無効にすることびできま 
す。 


D 


圆帰甲し） 



^ 携帯電話オプションび表示すれます。 

□ 


機内モード 


^ 機内モードび設定すれます。 

■ 機内モードを解除するときは、機内モード設定中に roi を長巧し 
したあと、 LUI BJ をタップしまず。 


□ マナーモードの種類を切り替える 


roi (長押し） @ アイコン（评など）をタップ 


D 機内モード利用時のごを意 

Wi - Fi 機能や Bluetooth ® 通信を有効にしているときに機内モード 
に設定すると、その時点でそれぞれの通信び無効になります。 
データ通信中に操作すると切断すれますので、ご'ま意くだすい。 
また、機内モードを設定したあとに Wi - Fi 機能や Bluetooth ® 機 
能を有効にすると、機内モード設定中でも Wi - Fi 接続や 
Bluetooth ® 通信を行うことびできます。通信び許可されている 
場所であるか確認のラえ、操作してくだすい。 


邮親哲！碟\附み媪な 
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文字を入力する 


I キーボードについて 

本機の文字入力は、画面に表示すれるソフトウェアキーボードで行 
います。ソつトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字び割 
り当て弓れている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字び割 
り当て弓れている 「 QWERT 丫キーボード」びあります。 


-ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示され 
ます。 

-「12キーボード」と 「 QWERTY キーボード」を切り替えるには、 
キーボード表示中に国または国を□ングタッチします。 

-ここでの説明は、お買い上げ時の入力方ま （iWnn IME - SH 
edition ) でのちのです。 


I 12キーボード画面の見かた 



D 文字を入力 
□ 文字を逆順に表示 
凸力ーソルををに移動 

凸絵文字/7ィ絵文字/記号/顔文字を入力（文字入力中は、 
カタカナ/英数字変換） 

旦文字種（文字入カモード）を切り替え 

□ スペース入力（文字入力中は、大文字^小文字変換/'' ° 乂 
力） 

□ 文字を削除 

0カーソルをちに移動（文末では、スペース入力） 

凸文字入力に関する設定頂目を表示（文字入力中は、文字変 
換） 

EQ 改行（文字入力中は、文字確定） 


I QWERT 丫キーボード画面の見かた 



□ 文字を入力 

□ 大文字^小文字を切り替え 
凸文字種（文字入カモード）を切り替え 
□ 絵文字/7ィ絵文字/記号/顔文字を入力 
旦文字入力に関する設定項目を表示 
□ スペース入力（文字入力中は、文字変換） 

□ 文字を削除 

□ 改行（文字入力中は、文字確定） 

□ カーソルをちに移動（文末では、スペース入力） 
の力ーソルををに移動 
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I 文字種（文字入カモード）を切り替える 

因をタップす るた びに、「半角英字入力」^「半角数字入 
力」^「ひ弓びな漢字入力」の順に文字種を切り替えることびでき 
ます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の 
操作で文字入カモードを切り替えます。 


□ 

文字入力画面で 回® 


文字種を切替 



□ 


文字種（文字入カモード）をタップ 


Abe I半巧巧宇] 

123伴ち巧宇] 

7イウ[半ちカタカナ] 
Abe [全ち巧字] 

123 [きち泣宇1 
アイウ[を角カタカナ1 


S —」。わ—レ?! ■ 


文字種に応じたソフトウェアキーボードび表示すれます。また、 
困（ひ5びな漢字）や团（全角カタカナ）、画（半角英字）な 
ど、入力できる文字を示す「文字種アイコン」び、ステータスバー 
に表示すれます。 


ひ5びなを入力する （1 2キーボード） 


「でんわ」と入力する方法を例に説明します。 


□ 


文字入力画面で。 た,1 (4 回：て） €> 心,' (1 回：て^で） © 

方 （姻：ん） © H © t わ- (1 回：わ） 



同じキーに割り当て5れている文字を続けて入力するときは、最 
初の文字の入力後に D をタップしたあと、次の文字を入力しま 
す。入力した文字の背景び消えたあとは、そのまま次の文字び入 
力でさます。 


□ 



^ 「でんわ」び入力すれます。 


邮親附み鄉な 
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I U らおけこ 

I ド） 


なを入力する （ QWERT 丫キーボー 


「でんわ」と入力するちまを例に説明します。 


□ 



^ 「でんわ」び入力すれます。 


I 漢字を入力する 

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換するちまを例に説明 
します。 

□ 

文字入力画面で「でんわ」と入力 



■ 文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補びソつ卜 
ウェアキーボード上部に表示すれます。 

且 



r * 「電話」び入力すれます。 


ひ5びなを入力し圓をタップすると、入力したひ5びなに該当 
する漢字や単語だけび表示すれます。 

目的の変換候補び表示すれないときは、ひ5びなを入力しな]を 
タップすると、他の変換候補び表示すれます。上下にフリックす 
ると、隠れている変換候補び表示すれます（変換候補一覧を閉じ 


るときは、ぶをタップします）。また、 


外部変換 


をタップす 


るとネット上の変換辞書を利用することびできます。 
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I カタカナを入力する 

12キーボードで、「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。 

-全角カタカナ入カモードでの入力例です。ひ弓びな漢字入カモー 
ドの変換候補か弓も入力できます。 


□ 

文字入力画面で 回® 


文字種を切替 



□ 


アイウ[全角カタカナ] 


,, S! メ ーJ 饰が 
I 义宇種を切留 


ちいぅ巧宇] 

Abe 拌角巧ぞ] 

1。拌污巧宇] 

7イウ[半ちカタカナ] 
Abe [全ち巧宇] 

123 [全ち巧宇1 


アイク【をちカタカナ1 


y •-* しゎ-し 


□ 


(4 回：ケ） (5 回：一)© 夕 （1 回：夕） © 


(2 回：ィ） 


巧なファイルなし 


力 ^^1 

ナ 

かかヮ、。 


□ 


戸 「ケータイ」び入力すれます。 

■ ひ5びなをカタカナに変換するときは、ひ弓びなを入力したあ 
と、固をタップします。カタカナや英字などの変換候補び表示 
すれます。 


I 英字を入力する 

12キーボードで、「 KeitaiJ と入力する方法を例に説明します。 
■ 半角英字入カモードでの入力例です。 

□ 

文字入力画面で国（画表示） 



旦 


J^L (2 回： K) © def (2 回： e) © け回： i) 

T (1 回： t) © ABC (1 回： a) © G；ii け回： i) 



文頭の英字は、自動的に大文字となります（大文字にな5ないよ 
ラ設定することちできます）。 


且 


^ 「 KeitaiJ び人力すれます。 


ル文字##大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと、 

A«a をタップします。タップするたびに、小文字大文字び切り 
替わります。 

ひ5びなを英字に変換するときは、英字に該当するキー （「 H 」 

を入力するときは九1を2回）をタップしてひ5びなを入力したあ 
と、固をタップします。英字やカタカナなどの変換候補び表示 
すれます。 


邮親哲！熙\附み鄉な 
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絵文字/7ィ絵文字/記号/顔文字を入力 
. する 

田 

文字入力画面で园 



且 



/ / 瞧巧 


P 色び青に変わっているキーの文字種の一覧び表示すれます。 
■ 7ィ絵文字は、 S ! 乂ールの本文入力時のか利用できます。 

且 

絵文字や7イ絵文字、記号、顔文字をタップ 



辟 絵文字や7イ絵文字、記号、顔文字び入力されます。 

■絵文字や7イ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することびでき 
ます。 

■ 顔文字を□ングタッチすると、顔文字を編集することびできま 
す。 

■文字入力状態に戻るときは、 la をタップします。 


I フリック入力について 


12キーボードでは、キーをフリックして入力する文字を選択するこ 
とびでさます。 


キーを□ングタツチするとキー入カガイドび表示すれます。キー 
にタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力しま 
す。 



入力する文字 

操作 

「あ」 

，ぁ を1回タップ 

「い」 

，を に触れたままをへフリック 

「ぅ」 

，を に触れたまま上へフリック 

「え」 

，を に触れたままちへフリック 

「お」 

，を に触れたまま下へフリック 


キー入カガイドの表示方まや、フリック入力の有効/無効を設 
定することちできます（端末設定の 「言語と文字入力の設定」 
(iWnn IME - SH edition ) 内「表示 ■ レイアウトの設定」- 
「キー入カガイド表示」/「入力補助の設定」-「フリック乂 
力」）。 
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手書さで文字を入力する 


□ 


文字入力画面で回を□ングタッチ 



^ 手書き入力画面び表示すれます。 


手書き入力画面び表示すれないときは、文字入力欄をタップしま 
す。 


□ 


文字を手書きする 



^ 手書き文字び認識され、候補び表示すれます。 

■手書き入力画面で圍をタップすると、認識モードの変更や、各 
種設定を行ラことびできます。 


□ 


入力する文字をタップ 


巧巧ファイルなし 爲 




豪启 


^ 文字び入力すれます。 


手書き入力を終了するときは、手書き入力画面で I 
ます。 


I をタップし 


I 音声で文字を入力する 

端末設定の 「言語と文字入力の設定 」 （iWnn IME - SH edition ) 内 
「入力補助の設定」-「音声入力」を有効にしているときに利用でき 
ます。 


□ 

文字入力画面で 因® 

e の 


入力方式を切替■今遅音声入力に切替 



^ 音声入力画面びま示すれます。 


確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


送話□に向かって話す 


汪ホ t ファイルなし 


ち 



[9 話した内容び文字として入力すれます。 


邮轟哲！碟\附み鄉な 
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I 文字を修正する 


I 文字を切り取り/コピーして貼り付ける 


「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正するち 
まを例に説明します。 



文字入力画面で □ をタップして、修正する文字のちに 
カーソルを移動 



旦 



且 

正しい文字を入力 



^ 修正び完了します。 


田 

文字入力画面の任意の場所を□ングタッチ 



旦 

^ / k をドラッグして、切り取り/コピーする文字を選択 



且 

区（切取り）/區（コピ ー) 



且 


貼り付ける位置をタップ e > e 


貼り付け 



^ 切り取り/コピーした文字び貼り付け5れます。 

■ > をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。 
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ユーヴー辞書を利用する 


単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるよラにな 
ります。 


ユーヴー辞書に単語を登録する 


□ 


ホーム 画面で © 


端末設定■う ■ その他の設定 



□ 


と文字入力 



且 


ユーザー辞書 




^ ユーヴー辞書の単語一覧び表示すれます。 

□ 

+ 



且 


登録する単語を 入力® ^9 @ 因3 



^ ユーザー辞書に登録すれます。 

□ ユーヴー辞書登録時の操作 
ユーヴー辞書を修正する 

ユーザー辞書の単語一覧で、単語を タップ® 単語を 修正® 

tiia 

ユーザー辞書を削除する 

ユーザー辞書の単語一覧で、削除する単語の x をタップ 


邮親附み媪命 
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Google アカウントを利用する 

Google アカウントを利用すれば、 Google ヴービスをより便利に活用 
できます （ Google アカウントびないと利用できなかったり、機能び 
制限すれたりするアプリケーシヨンもあります）。 

I Google アカウントを取得する 

田 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


アカウントと同期 




且 





^ Google アカウントの追加画面び表示すれます。 

且 


新しいアカウント 


Google アカウントを追力日 _ 

既存のアカウントを狂曲するか，新しいア 
カウントモホぶしますか？ 


巧巧のアカウント 
巧しいアカウント 


旦 


姓を 入力® 名入力欄を タップ® 名を 入力® 



且 


乂ールアドレスを 入力® 



確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 

バスワードを 入力® バスワードの再入力欄を タップ® バス 
ワードを再度入力（確認用 ） ® 


パスワードを作成 


戻るI 「巧へ 



入力 


□ 

セキュリティ保護用の質問欄を タップ® 質問を タップ® 回答 
入力欄を タップ® 答えを 入力® 
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の 


今は設定しない同意する 



田 


表示されている歪んだ文字のとおりにテキストを 入力® 



歪んだ文字び読かづ5いときは、何かテキストを入力して I 
をタップしてくだすい。別の歪んだ文字び表示すれます。 


旧 


スキップ 


な 



^ アカウントの取得び完了します。 


I Google アカウントで□グインする 

Google アカウントび必要なアプリケーシヨンを起動すると 、 Google 
アカウント追加画面び表示すれます。取得した Google アカウントで 
□グインすると、アプリケーションび利用できます。 


□ 

Google アカウントの追加画面で 


既存のアカウント 



□ 


乂ールアドレスを 入力© パスワード入力欄を タップ® パス 


ワードを入力 €> 


□クイン 



且 


今は設定しない 


(または •も" J ■心廊 W ) 

[3 タップした項目に応じた画面び表示すれます。 

■切降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 

□ Google アカウント利用時のごを意 

Google アカウントの ID や暗証番号はお忘れにな5ないようご'ま 
意くだすい。 


邮親哲！雜\附み媪な 
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Android 7 —ケ、ツト tm につし、て 

Android マーケットか5、すまざまなアプリケーションを入手で 
きます（あ弓かじめ、 Google アカウントで □グインしておいてくだ 
すい）。 

I 無料アプリケーションをインストールする 

□ 

ホーム画面で圓 €> I S (マーケット） 



^ マーケット画面び表示すれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 


無料アプリケーションを タップ® 


ダウン□ード 


BD Q 


同意してダウン□-ド 



S 3 アプリケーシヨンびダウン□-ドされ、インス!ルすれます。 


I 有料アプリケーションを購入する 



ホーム 画面で 


圓 


e 


■ r ンター ネット 


©巧 


(7 —ケット） 



^ 7—ケット画面び表示すれます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


有料アプリケーションを タップ® 購入欄の金額を タップ® 画 
e 画面の指示に従って操作 


意して購入 


^ アプリケーシヨンびダウン□-ドすれ、インストールすれます。 

■初回購入時は、購入欄の金額をタップしたあと、支払いちまを指 
定する必要びあります。 


I アプリケーシヨンを更新する 


□ 


ホーム 画面で 圏® 


インターネット 


©な 


(7 —ケット） 



。マ ーケット画面び表示すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


国© 

& ^3 e 


アイアプリ 


e 更新するアプリケーションをタップ 


同意してタウン□-ド 


P アプリケーションびダウン□ードされ、更新すれます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


百アプリケーションを自動的に更新する 


7—ケッ h 画面で [ M ] © 
ンを タップ® 


マイアプリ 


自動更新を許可する 


@ アプリケーシ三 
(面 表示） 


アプリケーションによっては、自動更新を許可できないちのち 
あります。 


D Android マーケット利用時のごを意 

アプリケーションのインス!-ールについて 

本機では 、 Google Inc . び提供する 「 Android マーケット」上よ 
り、すまざまなアプリケーションのインストールび巧能です。お 
客様ご自身でインストールすれるこれ5のアプリケーションの内 
容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性 
など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）に 
つきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。 


アプリケーションの購入について 

アプリケーションの購入は自己責任で行つてくだすい。アプリ 
ケーションの購入に際して自己または第兰者への不利益び生じた 
場合、当社は責任を負いかねます。 


Android マーケットの自動アップデートについて 

アプリケーションの自動アップデートにより、操作び変更すれる 
ことびあります。 
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暗証番号/操作用暗証番号について 


I 暗証番号の種類 

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（凳着信規制用暗証 

番号）び必要になります。ご契約時の4巧の暗証番号で、オプション 

サービスを一般電話か弓操作する場合や、インターネットの有料情 

報申し込かに必要な番号です。 

■ 操作用暗証番号、交換機用暗証番号（凳着信規制用暗証番号）は 
お忘れにな5ないよラにご'ま意くだすい。万一お忘れになった場 
合は、所定の手続きび必要になります。詳しくは、 お問い合わせ 
先まで ご連絡くだすい。 

■ 操作用暗証番号、交換機用暗証番号（凳着信規制用暗証番号） 

は、他人に知5れないよラにご'ま意くだすし^。他人に知5れ悪 
用すれたときは、その損害について当社は責任を負いかねますの 
で、あ弓かじめご了承くだすい。 

-入力を3回続けて間違えると、凳着信規制サービスの設定変更びで 
きなくなります。この場合、交換機用暗証番号（凳着信規制用暗 
証番号）の変更び必要となりますので、ご'ま意くだすい。詳しく 
は、 お問い合わせ 先まで ご連絡くだすい。 

■ しソ前、携帯電話か5凳着信規制用暗証番号を変更すれたお客様 
は、凳着信規制を設定する際に、その変更すれた番号を入力して 
くだすい。 


I 操作用暗証番号を登録する 

暗証番号は乂モに控えておくなどして、お忘れにな5ないよラご'ま 
意くだすい。 


□ 

ホーム 画面で © 


クとセキユリテ- 


端末設定 


e 


その他の設定 





旦 


操作用暗証番号設定 


03 


e 03 @ 操作用暗証番号を 入力® 



且 


操作用暗証番号を再度入力（確認用） €) 因3 €) 因3 



操作用暗証番号び登録すれます。 
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PIN コードについて 


PIN コードとは、 USIM 力ードの暗証番号です。第云者による本機の 
無断使用を防ぐために使用します。 USIM カードお買い上げ時には 
「9999」に設定すれています。 


I USIM カードを□ックする 



ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


その他の設定 




クとセキュリティ 



旦 


USIM 力ード□ック設定 t ^> USIM 力ードを□ック 


を入力 €) 03 ( C 表示） 


© PIN コード 



轉 PIN コードび有効となり、 USIM カードび□ックすれます。 


I PIN コードを変更する 


PIN コードの変更は、 USIM カード□ック を有効にしている場合のか 
行えます。 



ホーム 画面で [ M ] & 


端末設定その他の設定 




クとセキュリティ 



旦 


USIM 力ード□ック設定■う lUSIM PIN の変更 


© 現在の PIN コー 


ドを入力 €> 因3 @ 新しい PIN コードを入力 €) 03 €> 新 
しい PIN コードを再度入力 €> 因3 


^ PIN コードび変更すれます。 


D PIN コードのごを意 

PIN コードの入力を3回間違えると、 PIN □ック状態となります。 
その際は、 PIN □ック解除コード （ PUK コード）び必要となりま 
す。 PUK コードについては、 お問い合わせ 先まで ご連絡くだす 
し、。 PUK コードを10回間違えると、 USIM 力ードび□ックすれ、 

本機び使用できなくなります。その際には、ソフトバンクシヨッ 
プにて USIM カードの再発行（有償）び必要となります。 
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画面を□、ックする 


I 画面□ックについて 

一定時間操作をしない状態び続くと画面表示び消えて、画面□ック 
び設定すれます。タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作 
を防ぐことびでさます。 

■ 操作中に ra 打を巧してち、画面□ックび設定すれます。 

-画面□ック解除ちまを設定しておけば、画面□ック解除時にパ 
スワード入力や顔認証など、特別な操作び必要になり、セキユリ 
ティを強化することびできます。 


I 画面□ックを解除する 

お買い上げ時の状態（画面□ック解除ちまび「スライド」）での解 
除操作を説明します。 

-電源を入れたときも、同様の操作び必要です。 

□ 

画面□ック中に 



^ 画面□ック解除画面びま示すれます。 

且 


バーに触れたまま画面の一番下までドラッグ 



^ 画面□ックび解除すれます。 


「スライド」た(外の画面□ック解除ちまび設定すれているとき 
は、画面の指示に従って、画面□ックを解除してくだすい。 


I 画面□ック解除画面か5アプリケーション 
を起動する 

画面□ック解除画面か5、 ® (力乂ラ）と® (電話）、@ 
(乂ール）の3つのアプリケーションを起動することびできます。 


□ 


画面□ック中に 



^ 画面□ック解除画面び表示すれます。 

□ 


バーに触れたまま上ち向にドラッグ 



^ 触れている部分には丸い枠び、画面の中央にはアプリケーション 
のアイコンび表示すれます。 

■ 指を離してか5数秒たつと、丸い枠とアイコンは表示すれなくな 
ります。 


且 


丸い枠を起動するアプリケーションのアイコンの上までドラッグ 



[3 画面□ックび解除すれ、アプリケーションび起動します。 
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I 画面□ック解除ち法を設定する 

□ 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


その他の設定 



旦 


□ックとセキュリティ面の□ック 



^ 画面の□ック画面び表示すれます。 


且 

画面□ック解除方まをタップ 



^ それぞれの画面 □ ック解除ちまの設定画面びま示されます。 

■しソ降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 

-「なし」、「スライド」を選んだときは、た(降の操作はありませ 
ん。 


巧画面□ック解除画面の表示について 

不在着信や新着乂ー ルびあるとき 

画面□ック解除画面のバーの中央に、食 ( New ) び表示すれま 
す。# ( New ) にタッチしたまま上方向にドラッグして、数字 
のついたアイコン （® または©など）の上で指を離すと、そ 
れぞれのアプリび起動し、不在着信または新着乂ールの内容を確 
認できます。 


曲再生中に画面□ックび設定すれたとき 

曲の再生は継続すれます。画面□ック中にを巧すと、画面 
□ック解除画面に曲操作パネ J レびま示すれ、曲を操作することび 
でさます。 
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データをパ、ックア、ップする 


I SD カードにデータをバ、ソクアップする 

本機のデータ（電話帳、送受信乂ール、ブック7— クなど）を SD 
カードに保存できます。 


□ 

ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


nicroSD と端末谷量 



□ 


且 





□ 


操作用暗証番号を入力 €> 因3 €) バックアップする項目をタッ 

プ （ or ま示） e 區圆 & 旧 g e 

^ パックアップび完了します。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

■ バックアップする頂目をまとめてチェック （Bf) /解除 （■) 
するときは、項目を選ぶ画面で圓（全選択）/園（全解除）を 
タップします。 


因バックアップについて 
電池残量について 

電池残量び不足しているときは、操作び中止すれます。電池残量 
び十分あるときに操作することをおすすめします。 

空き容量について 

「 microSD ノ'いックアップ」は本体の空き容量び11 MB 未満のとき 
は利用でさません。 
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ゾつトウエアの更新について 


I ソフトウェアを更新する 

本機は、あ弓かじめ設定すれている時刻にソフトウェア更新び必要 
かどラかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよラ設定すれて 
います。手動で更新するときは、次の操作を行います。 

□ 


ホーム 画面で [ M ] @ 


端末設定 


e 


端末情報 



旦 


ソフトウェア更新 



且 


ソフトウェア更新 


e e 画面の指示に従って操作 


^ ソフトウェア更新び実行すれます。 


园ソフトウェア更新を行ラ前に 

本機の状況（故障-破損-水ミ語れなど）によっては、保存すれて 
いるデータび破棄すれることびあります。必要なデータは、ソつ 
トウェア更新前にパックアップしておくことをおすすめします。 
なお、データび消失した場合の損害につきましては、当社は責任 
を負いかねますので、あ5かじめご了承くだすい。 


D ソフトウェア更新時のごを意 

ソフトウェア更新中の操作について 

更新び完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新 
には時間びかかることびあります。 


ソフトウェア更新中の電波について 

電波状況のよい所で、移動せずに操作してくだすい。また、電池 
残量び十分ある状態で操作してくだすい。更新途中に電波状態び 
悪くなったり、電池残量びなくなったりすると、更新に失敗する 
ことびあります。更新に失敗すると本機び使用できなくなること 
びあります。 
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電池パ、ックの消耗を軽減する 


I エコ技設定を利用する 

あ弓かじめ登録すれている省エネモードを選択して、省エネ状態で 
利用することびでさます。 

あ弓かじめ登録すれている省エネモードは、次のとおりです。 

省エネモード 説明 

通常モード 使用感を優先した、普段お使いいただくモー 

(省エネレベル ドです。省エネレベルはあまり高くありませ 
イを） ん（お買い上げ時の設定）。 

技ありモード 電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモード 

(省エネレベル です。省エネレベルち高く、電池消費を抑え 
中） たいとさにおすすめのモードです。 

お助けモード 電池の消費を極力抑えた、非常用モードで 
(省エネレベル す。電池残量び少なく、すぐに充電できない 
高） 緊急時などにお使いくだすい。 

■ 各モードの jgl または 陪属1 をタップすると、設定内容の編集 
/確認びできます （ 「お助けモード」は、確認のか行えます）。 


□ 


ホーム 画面で © 


端末設定■う遍省エネ設定 



^ エコ技設定画面び表示すれます。 


■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


且 


通常モード技ありモードお助けモー 


a 



^ 設定び完了します。 


■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


充電状態に応じて省エネモードを切り替え 

I § 

電池パックの電池残量び一定しソ下になると、自動的に省エネ状態に 
することびでさます。 


□ 


ホーム 画面で © 


端末設定 I 今1省エネ設定 



エコ技設定画面び表示すれます。 


-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


残量で切替 



^ 電池残量で切替画面び表示すれます。 

且 


電池残量指定 


( or 表示） 


目 20%パ> 50% 固 


^ 設定び完了します。 


このあと、 脚控麵贩誠 / ■因劇旨欄贩 m 就3 をタップずる 
と、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、 困 
bg 蝶或 rl / I 日 liil 占柏1睦も占泄抱 J をタップすると、切り替 
え後の省エネモードを設定できます。 
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I 時間帯によって省エネモードを切り替える 

あ5かじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモードを切り替 
えることびできます。 

□ 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


省エネ設定 



^ エコ技設定画面び表示すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


切替モード選択 


6 省エネモードをタップ 


切測劍1 


切哲時刻 

〇 

切巧モード選巧 


»巧 

. 

技あ0 


ぉ咖サ 




且 

W e 設定した項目の巧 （田 表示） 

^ 設定び完了します。 

□ 省エネモードの設定内容を編集する 


旦 


エコ技設定画面で編集する省エネモードの^1 e 設定項目 
を タップ® 設定操作 


タイ7—設定 



m または 回 び表示されている項目は、項目をタップするたび 
に設定内容び切り替わります。それしソ外の項目は、画面の指示 
に従って操作してくだすい。 

編集結果を反映すせるには、モードを還択し直してくだすい。 
確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従つて操作してく 
だすい。 


D エコ技設定利用時のごを意 


^ タイ7—設定画面び表示すれます。 


定期的に通信を行ラアプリケーションについて 


且 


設定する項目 （ 


切替時刻1 


など）をタップ 



ろタィマ-投定 

单 


甲00 * 

10 圧孤12:00 4:00 8 

X ) 12:00 


切巧時刻1 

12： ooAM~ mm 

ffl 

ろ 

切替時刻2 

6： 00AM - mm 

m 

巧 

切替時刻3 

口： 00 PM 〜 

田 

な 

切替時刻4 

6： 00 PM - a * 

国 


□ 


切替時刻 


e 時刻を 選択® 區 


切 g 時刻1 

切替時巧I 〇 


「技ありモード」または「お助けモード」か5「通常モード」に 
したとき、アプリケーションによっては、正しく通信び行われな 
いことびあります。このときは、いつたん本機の電源を切り、再 
度電源を入れてくだすい。 


省エネ待受について 

「技ありモード」または「お助けモード」に設定すると、「省エ 
ネ待受」び ON になります。「省エネ待受」は画面消の時にバッ 
クグラウンドで動作するアプリケーションのはた5きを制限しま 
す。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場 
合ちあります。次の操作を行ラと、「技ありモード」で制限す 
るアプリケーションを個別に設定することびできます （ 「お助け 
モード」では設定できません）。 

エコ技設定画面で、技ありモードの11 @ 省エネ待受の 
〇 e s & 制限しないアプリケーションの因（図 
表示） 
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データ使用量を確認/制限する 

モパイルデータ通信の使用量 （1 ヶ月単位）を確認したり、使用を制 
限することびでさます。 

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明 
細とは異なることびあります。 


データ使用量を確認する 


□ 


ホーム 画面で © 


端末設定 


0 


データ 使用 



データ使用画面び表示すれます。 


データ使用画面の見かた 



U データ通信制限ライン 
凸データ通信警告ライン 
B データ使用量表示期間1 
□ データ使用量 
旦期間内に使用したヴービス 

□ モパイルデータ欄：モパイルデータ通信の有効/無効を設定 
□ モパイルデータ通信を制限 

□ データ使用ヴイクル欄：データ使用量確認のサイクルを表示 
/ヴイクル表示のリセット曰を設定2 

1バーをちちにドラッグすると、ま示期間び調整できます。 

2データ使用ヴイクルは、毎月同じ曰（お買い上げ時は初回起動時 
の前日）にリセットすれます（リセット曰を変更することちでき 
ます）。 


I データ使用量を制限/警告する 

あ5かじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使 
用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示すせることびできま 
す。 


□ 

ホーム 画面で © 


端末設定 


e 


ータ使用 



データ使用画面び表示すれます。 

□ 


e の 



^ データ通信制限ライン（赤色）に容量び表示すれます。 

且 

データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量 
の上限を設定 



邮親附み鄉な 


SoftBank 104S 


x 






















54 

□ 

データ通信警告ライン（オレンジ色）を上下にドラッグして警告す 
る容量を設定 



^ データ使用量の上限と警告位置び設定すれます。 

■ た(降、使用中に警告位置に達したときは画面上部に公び表示す 
れ、上限になるとモパイルデータ通信を無効にした案内び表示す 
れます。このときは、画面の指示に従って操作してくだすい。 


己データ使用利用時の操作 
モパイルデータ通信を無効にする 

データ 使用画面で、モパイル データ 欄の03 @ 03 
(「 OFF 」 表示） 

■有効にするときは、因 B をタップします （「 ON 」 表示）。 


データ使用量確認のヴイクル（リセット曰）を設定 
する 


データ使用画面で、データ使用サイクル欄の曰巧部分をタップ 


e 


サイクルを変更… 


® リセット日を 選択® 


乂ーカーヴイトアプリを利用する 


シャープスマートフオンヴイトにアクセスできます。 


I X 一力ーヴイトにアクセスする 



ホーム 画面で圓 © 


インターネット 




(乂一カーアプ 


リ） 



ド' 乂一力ーサイトにアクセスすれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 












画面の見かた 

ホーム四面のしぐか . 56 

ランチヤー画面のしくか . 56 

ウイジてツ I -覧画面のしくか . 58 

ステータスパーについて . 59 

通知パネルを利用する . 60 

ホーム画面をアレンジする . 61 

アプリトツプ乂ニユーをアレンジする . 67 

アプリー覧画面をアレンジする . 68 

画面の表示フォント（書体）を変更する . 70 
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ホーム画面のしくか 


ランチヤー画面のしくか 


ホーム画面は、本機の操作の中 / D となる画面です。 

ホーム画面は、複数のシートに分かれており、それぞれのシートを 
カスタ7イブすることびできます。 

I ホーム 画面の見かた 



□ 本機の状態や着信などをお知5せ 
凸情報を検索（ウィジてット） 

旦日時や着信などをお知弓せ（ウィジェット） 

【I アプリケーションを起動（ショートカット） 

B 乂ールを起動 
□ 電話を起動 

U シートインジケータ（太いバーび現在のシート） 
□ アプリケーション使用履歴を表示 
0ブラウザを起動 

巧] ランチャーアプリトップ乂ニュー画面を表示 


I シートを切り替える 

シートインジケータをタップするか、ホーム画面をちちにフリック 
すると、ホーム画面シートを切り替えることびできます。 


ランチャー画面は、アプリケーションを利用するための画面です。 
ランチャー画面は、グループを選択する「ランチャーアプリトップ 
乂ニユー画面」（た(降「アプリトップ乂ニユー」と表記）と 、アブ 
リケーションを起動する「ランチャーアプリー覧画面」（た(降「ア 
プリー覧画面」と表記）で構成すれています。 

また、アプリー覧画面は複数のページに分かれており、それぞれの 
ページをカスタ7イブすることびできます。 


I アプリトップ乂ニユーを表示ずる 

□ 

ホーム 画面で圍 



n アプリトップ乂ニューび表示すれます。 




□ 各グループのアプリー覧画面を表示 
凸ウィジてッ I 覧画面を表示 
旦アプリトップ乂ニュー表示の有無を設定 
Q 表を設定 
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アプリー覧画面を表示する 


D 


ホーム 画面で圍 



□ 


グループをタップ 



^ アプリー覧画面び表示すれます。 


アプリー覧画面の見かた 



〇グループを選択（をちフリックでスク□ール） 
□ アプリケーションを起動 
旦ウィジてッ I -一覧画面を表示 
□ 表示を設定 


I アプリー覧画面のグループを切り替える 

グ j レープタブをタップすると、グ j レープを切り替えることびできま 
す。 

■ グループタブをちちにフリックすると、隠れているグループタブ 
がま示すれます。 

■ 隠れているアイコンびあるときは、画面を上下にフリックすると 
表示すれます。 



固圆9細过\巧 


SoftBank 104S 


x 
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ウィジて、ッ S —覧画面のしくか 

ウィジェッ I 覧画面は、本機に搭載されているウィジェットの一 
覧を確認できる画面です。ダウン□ードしたウィジェットちここか 
5確認できます。 

また、ウィジェットをホーム画面へ貼り付けたり、ウィジェットを 
アンインス!-ールしたりすることちできます。 

I ウィジ王ットー覧画面を表示する 

□ 

ランチヤー画面（アプリトップ乂ニューまたはアプリー覧画面）で 

嫁 



轉 ウィジてッ I -一覧画面び表示すれます。 

-隠れているウィジェットびあるときは、画面を上下にフリックす 
るとま示すれます。 

■ウィジェットは、名前順に表示すれます。 


I ウィジ王ッ h をホーム画面へ追加する 

田 

ランチヤー画面（アプリトップ乂ニューまたはアプリー覧画面）で 

碌 



^ ウイジてツトー覧画面び表示すれます。 

旦 

ウイジエツトを□ングタッチ 



pP クイックアクション乂ニューび表示すれます。 


且 


ホームへ貼付け 


な 


追加する場所をタップ 


^ ホーム画面にウイジてツトび追加すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


已ウィジ王、ソ h をホーム画面か5削除する 

ホーム画面で、削除するウィジてットを□ング タッチ® EES 

团 
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ステータスバーについて 


画面上部には、新着乂ールなどをお知5せする通知アイコンや、本 
機の状態を示すステータスアイコンび表示すれます。 



I おちな通知アイコン 

ステータスバーのをか弓表示すれるアイコンには、次のよラなちの 
びあります。 

■遵 は、使いちガイドへのアクセス経路を示しています。 



アイコン 


み 

m 

图 


意 K 

不在着信あり 

簡易留守録伝言あり 

新着 SMS あり/ S ! 乂ールあり 


— 

曰 

巧 

A 


新着インターネット乂ールあり 

新着日 mail あり 

アラー ム終了 

データ使用の制限を警告 


I おちな ステータスアイコン 

ステータスバーのちか5表示すれるアイコンには、次のよラなもの 
びあります。 

■ Google アカウントで□グインすると、色び変わるアイコンちあり 
ます。 



アイコン 

画 

意な 

電池レベル 

A 

電波レベル 

M 

圏外 

济 

機内モード設定中 


データ通信中 (3 G ) 


データ通信中 （ GSM ) 

の 

アラーム 設定中 


7ナーモード（通常7ナー）設定中 


マナーモード（ドライブマナー）設定中 

が 

マナーモード（ヴイレントマナー ） 設定中 

ザ 

Wi - Fi ネットワーク接続中 

• 

Bluetooth ® 利用可能 

i 

Bluetooth ® 接続中 

四 

簡易留守録設定中（簡易留守録に伝言びある 

ときは的表示） 


固圆9細过\巧 


SoftBank 104S 


x 
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通知パタルを利用する 

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定 
を変更した0することびでさます。 

I 通知パネルを開く 

田 

ステータスバーを 下向きにドラッグ 



通知パネルび表示すれます。 

■通知バネルを閉じるときは、 W を押します。 


□ 通知パネル使用時の操作 


通知バネルか5通知をすべて削除する 


通知バネルで 


通知を消去 


通知バネルか5通知を選んで削除する 

通知バネルで、削除する通知ををまたはちにフリック 
■ 通知によっては削除できないちのちあります。 


I 通知パネルの見かたとアイコンのはた5さ 



D 現在の年月日（曜日）を表示 
日 Bluetooth ® 機能の ON/OFF を切り替え1 
凸 Wi-Fi の ON/OFF を切り替え1 
【1画面の明るさを設定1 
旦ベールビユーの ON/OFF を切り替え1 
且着信などの通知や実行中の機能を表示 
II 本機の状態を表示2 
□ 端末設定画面を表示 
□ GPS 機能の ON/OFF を切り替え1 
巧] アカウント同期の ON/OFF を切り替え1 
田マナーモード設定画面を表示1 
旧画面の自動回転の有効/無効を切り替えつ 
旧通知パネルを閉じる 


1「機能」の欄をタップすると、ま示/非表示び切り替わります。 
2 「状態」の欄をタップすると、表示/非ま示び切り替わります。 
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ホーム画面をアレンジする 


壁紙を設定する 


田 


ホーム画面のアイコンびない場所を□ングタッチ 



^ クイックアクション乂ニューび表示すれます。 

□ 


壁紙変更 



且 


ライブ壁紙 





コンテンツマネージヤー 


Iなどをタップすると、撮影した静止画 
などを壁紙に設定することびできます。た(降は、画面の指示に 
従って操作してくだすい。 


且 


画像を 選択® 


壁紙に設定 



^ 壁紙び設定すれます。 

■設定する画像によっては、表示範囲の選択をしたあとを 
タップするなど、他の操作び必要なちのちあります。画面の指示 
に従って操作してくだすい。 


固圆9細过\巧 


SoftBank 104S 


x 
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I ショー h カツ h を追加する 


I ウイジ王ッ h を追加する 


アプリケーションのショートカツトを追加する操作を例に説明しま 
す。 



ホーム画面のアイコンびない場所を□ング タッチ® 


ホームへ貼 


[Bin 




^ アプリトップ乂ニューび表示すれます。 

且 




ホーム画面のアイコンびない場所を□ングタッチ 


e 


ホームへ貼 


[Bill 



旦 


ウイジェット 



ホームへ化付け 
P アプリケーンョン 
a ウィジェット 


■ フォルダ 
g 巧を巧 


且 

ウィジェットをタップ 
^ ウィジェットび追加すれます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


目3 シヨートカットび追加すれます。 
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つオルダを追加する 


田 


ホーム画面のアイコンびない場所を□ング タッチ® 


书 *0 が Jl 


つオルダを 



□ 


つオルダをタップ 



n フォルダび追加すれます。 


アイコンを□ングタッチし、別のアイコンに重ねるよラにドラッ 
グしてち、フォルダを追加することびできます。このときは、2つ 
のアイコンび、追加したフォルダ内に移動します。 


I クイック乂ニューのショートカットを変更 
する 

画面下部のクイック乂ニューに表示すれるショートカツトを変更す 
ることびできます。 


□ 


ホーム画面で、変更するクイック乂ニューのショートカツトに□ン 
グタッチ 



[5^ クイックアクション乂ニューび表示すれます。 

□ 



^ シヨー トカットび削除すれます。 

且 


クイック乂ニューのアイコンびない場所を□ングタッチ 



^ クイックアクション乂ニューび表示すれます。 


固圆9細过\巧 


SoftBank 104SH 
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□ 


シヨー トカツト貼イマ 


ショートカット/ウイジエツト/フォルダ 
の配置を変更する 



旦 


アプリケーション 


© グループを タップ® アプリケーション 


をタップ 


田 

ホーム画面で、ショートカットなどを□ングタッチ 



^ クイックアクション乂ニューび表示すれます。 



^ ショートカットび変更すれます。 



且 


移動する場所をタップ 
n 配置び変更すれます。 

■ フォルダをタップすると、フォルダ内に配置できます（フォルダ 
は、フォルダ内には配置できません）。 

■ をちフリックで別シートを表示すせてタップすると、別シートに 
配置でさます。 
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アイコンのレイアウ h を変更する 


□ 


ホーム 画面で [ M ] @ 


。トムおも 

1 

ホーム画面で L=] © 1 

ホーム設定 

1 e 1 

シー h 編集 


^ ホーム設定画面び表示すれます。 

□ 


表示設定 

1 

国© 1 

シートを追加 


^ 表示設定画面び表示すれます。 

且 


レイアウトホ-ム 


15:05 


4ホーム 
:::アブ U-R 


□ 


画面ををちに フリック® レイアウトをタップ 
^ アイコンのレイアウトび変更すれます。 


シー h を追加/削除する 


田 


逝が 

ホーム巧定 
か表示段定 
■巧シート紀集 
#ホーム切咨 
0設定リセット 


^ シー!-一覧画面び表示すれます。 

且 


^ シートび追加すれます。 


シートを削除するときは、シートを□ングタッチした 
I をタップします。 


卜を削除 


迴据 

か表示技定 
■5¢シートお集 
#ホーム切咨 
夕設定リセット 




固圆9細过\巧 


SoftBank 104S 


と 

石 


X 
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I ホーム画面を変更する 

あ弓かじめ、マーケッ h か弓ホーム画面変更用のアプリケーション 
を入手しておいてくだすい。 

□ 


ホーム 画面で 6 


ホーム 設定 



因 ホーム設定乂ニューび表示すれます。 

旦 


ホーム 切替 


‘(>oglc 

*1 • し -、: M 
丄しノ A ‘ 

ホーム投定 

か表示ぉ定 
■巧シ-卜編集 
#ホーム切咨 
Iんつぉ定リセット 


且 

利用するホーム画面（アプリケーション）をタップ 
^ ホーム画面び変更すれます。 


D ホーム画面アレンジ時の操作 

ショートカット/ウィジエット/フォルダを削除す 
る 

ホーム画面で、ショートカットなどを□ング タッチ® IEIBB 

团 


フオルダ名を変更する 


ホーム画面で、フォルダを タップ® つォルダ名を□ングタッ 
チ® フォルダ名を 入力® 因3 


フォルダ内のショートカットをフォルダ外に出す 

ホーム画面で、フォルダを タップ® ショートカットを□ング 

タッチ® faEIJBel か KWHEi & 移動する場所をタップ 


ホーム画面のアレンジを取り消す 

e 


ホーム 画面で & 

030 


ホーム 設定 


設定リセット 


e 


この操作を行ラと、アプリトップ乂ニューやアプリー覧画面の 
アレンジち取り消すれます。ただし、アンインストールしたア 
プリケーシヨンは、元には戻りません。 
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アプリト、ップ乂こ一をアレンジする 

I グループを 追加す る 

最大12グループまで登録できます。すでに12グループ登録すれてい 
るときは、不要なグループを削除したあと、操作してくだすい。 

■ ここでは、例として「お気に入り」グループを削除した状態での 
操作を説明します。 

□ 


アプリトップ乂ニューで © 


ヴ ループの 追加 



□ 


グループを追加する場所（または 


末尾に配置 


) をタップ 



且 


グループ 名入力欄を タップ® グループ 名を入力 


グルーブの追加 
グループを： 


B あかを kI 

I 毎 / 2 ABC 3 DEF 

4 GHI 5 JKL 6 

7 ^)RS 8 TUV 9 WXYZ^^j| 

-。 ね- パ?!^^ 


アイコンを変更するとさは、このあと_ 
て、画面の指示に従って操作してくだすい, 


アイコン変更 


をタップし 


□ 


03 

^ グループび追加すれます。 


I グループを 削除す る 

アプリケーションやフォルダのあるグループ、「ダウン□ード」グ 
ループは削除できません。 

□ 

アプリトップ乂ニューで、グループアイコンを□ングタッチ 

固 



クイックアクション乂ニューび表示すれます。 

旦 


グループの削除 


e の 



^ グループび削除すれます。 


固圆9細过\巧 


SoftBank 104S 


x 
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I グループアイコンの配置を変更する 


アプリ^覧画面をアレンジする 


D 

アプリトップ乂ニューで、グループアイコンを□ングタッチ 


I フォルダを追加する 



^ クイックアクション乂ニューび表示すれます。 

旦 

Mil 




^ つォルダび追加すれます。 

■ アイコンを□ングタッチし、別のアイコンに重ねるよラにドラッ 
グしてち、フォルダを追加することびできます。このときは、2つ 
のアイコンび、追加したフォルダ内に移動します。 


且 

移動する場所をタップ 
^ 配置び変更すれます。 


□ アプリトップ乂こ ユーア レンジ時の操作 


グループ名を変更する 


アプリトップ乂ニューで、グループを□ング タッチ® 


画像の編集 


e グループ名入力欄を タップ® グループ名を 


変更® @3 


アプリトップ乂こューを表示しないよラにする 


アプリトップ乂ニューで廊> (表示設定) 
& 画面ををに フリック® 


乂ニュー 


n © 

も丟み ii 


アプリトツプ 


表示するよラにするときは、アプリー覧画面で同様の操作を行 
いをタップします。 


アプリトップ乂こューのアレンジを取り消す 


ホーム 画面で [ M ] G 


ホーム 設定 


e 


設定リセット 


030 


e 


この操作を行ラと、ホーム画面やアプリー覧画面のアレンジ 
ち取り消すれます。ただし、アンインストールしたアプリケー 
シヨンは、元には戻りません。 
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アプリケーション/フオルダの配置を変更 
する 


□ 


アプリー覧画面で、アプリケーション/フォルダを□ングタッチ 



^ クイックアクション乂ニューびま示すれます。 

且 


№11 


他グループへ移動 



I をタップしたときは、このあと移動先のグ 
ループをタツプする操作び必要です。 


且 


移動する場所（または 
^ 配置び変更すれます。 


末尾に配置 


) をタップ 


フォルダをタップすると、フォルダ内に配置できます（フォルダ 
は、フォルダ内には配置できません）。 

をちつリックで別シートを表示すせてタツプすると、別シートに 
配置できます。 


□ アプリー覧画面アレンジ時の操作 
画面の色合いを変更する 


アプリー覧画面で龄（表示設定 ） e 
面をちちに フリック® 色合いをタップ 


テ ー7切替 


e 画 


アイコンのレイアウトを変更する 


アプリー覧画面で斷（表示設定 ） & iwwaa @ 田 
kilB 補 © 画面をちちにフリック 台 レイアウトをタップ 


フォルダ名を変更する 

アプリー覧画面で、フォルダを タップ® フォルダ名を□ング 
タッチ® つォルダ名を 入力® 因3 

複数のアプリケーション/フォルダを別グループに 
移動する 


選択移動 


アプリー覧画面で胃 @ fagfajg 劲け ® 

Q アプリケーション/フォルダをタップ （ ✓ 表示） @ 
fua e グループアイコンを タップ® 移動する場所（また 

は E 姑 ffisM ) をタップ 台 03 


フオルダ内のアプリケーシヨンをフォルダ外に出す 


アプリー覧画面で、フォルダを タップ® アプリケーションを 
□ング タッチ® お WHEl e 移動する場所（ま 
たは ) をタップ 


アプリー覧画面のアレンジを取り消す 


アプリー覧画面で胃 e © 巧田！ 

■ この操作を行ラと、ホーム画面やアプリトップ乂ニューのアレ 
ンジも取り消すれます。ただし、アンインストールしたアプリ 
ケーシヨンは、元には戻りません。 


固圆9細过\巧 
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画面の表示フォント（書体）を変更す 
る 


あ弓かじめ登録されているフォントや、7—ケットで入手したフオ 
ン h を利用することびでさます。 


I つオン h を変更する 



ホーム画面で圓 © © 1给（フォン h マネージヤ ー) 



^ フォントマネージヤー画面び表示すれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 

つオントを タップ® 03 



^ つォントび変更すれます。 


Android Market で検索 


_Iをタップすると、マーケットでフォント 

を検索することびできます。 


B こんなときは 

Q. フォントび正しく表示すれない 

A. アプリケーションによっては、つォントを変更すると文字び 
正しく表示すれないことびあります。あ5かじめ登録すれて 
いるつォントに、設定し直してくだすい。 











mB^/ 巧日を H 

電言舌をかける/受ける . 72 

電話帳/通話履歴か5電話をかける . 74 

オプションヴービス . 76 

電話帳を利用する . 81 

電話帳をインポートする . 84 

電言舌帳をバックアップする . 85 
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電話をかける/受ける 

直接ダイヤルして電話をかけるちまや、かかってきた電話の受けか 
た、着信中/通話中にできることを説明します（本機では、 「TV 
コール」は利用でさません）。 

I 電話をかける 

田 


ホーム 画面で 



斌 電話画面び表示すれます。 

■ 着信履歴画面/発信履歴画面び表示すれたときは、を 
タップしてくだすい。また、不在着信画面びま示されたときは、 
ド。を押し電話画面に戻ったあと、やり直してくだすい。 

旦 

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 



■ 一般電話にかけるときは、市外局番か弓入力してくだすい。 


且 




芦 q 凳信されます。 


且 


通話び終了した5、 


通話終了 



電話び切れます。 

■ 電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 
画面び表示すれます。切降は、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


I 電話を受ける 

田 

電話びかかってきた5、 を下にドラッグ（画面□ック解除 

時はタップ） 


着径中 


090-392X-XXX6 



通話びでさます。 


旦 


通話び終了した5、 


通話終了 



電話び切れます。 

■ 電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 
画面び表示すれます。た(降は、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


•相手び電話を受けると、通話でさます。 
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通話画面の見かた/通話中の操作 



巧 

で 

巧] 


D 相手の電話番号/名前 
□ 相手の写真 
B 通話時間 

【1 こち5の声をミュート（消音） 
旦乂モ帳を表示 
□ 音声を録音 
□ 通話を終了 
Q ダイヤルキーをま示 
□ 電話帳を検索 
巧] スピーカーつ オンを利用 


I 緊急通報位置通知について 

ソフトバンク携帯電話 (3G) か5緊急通報を行ラと、お客様び凳信 

した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。 

このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局 

測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。 

■お申し込か料金、通信料は一切かかりません。 

■ お客様の凳信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置び通 
知されないことびあります。必ず□頭で、緊急通報受理機関へお 
客様の凳信場所や目的をお伝えくだすい。 

-「184」を付けて凳信するなど、凳信者番号を非通知にして緊急 
通報を行ったときは、位置情報は通知すれません。ただし、人命 
などに差し迫った危険びあると判断したときは、緊急通報受理機 
関びお客様の位置情報を取得することびあります。 

-国際□ーミングを使用しているときは、位置情報は通知されませ 
ん/。 

■電源を入れたときに、機内モードを設定していると、緊急通報で 
きません。を長}甲しして、設定を解除したあと、本機を再 
起動してくだすい。 


□ 電話利用時の操作 

着信音を止める 

着信中に H ^ 


保留にして受ける 

着信中にを下にドラッグ（画面□ック解除時はタップ） 

■ 保留中は相手に通話料びかかります。 

■電話を受けるときは、をタップしまず。 

■電話を切るときは、仿#をタップしまず。 


着信を拒否する 

着信中に胃 © 


着信拒否 


簡易留守録で応答する 

着信中に胃 © 


簡易留守録 


簡易留守録を再生する 


ホーム 画面で、 ステータスバーを 下向きにドラッグ €> 簡易留 
守録通知を タップ® 用件をタップ 

■ 再生び終わると用件のリスト画面に戻ります。 

■途中で止めるときは、 IH3 をタップします。 


通話音量を調節する 

通話中に H / E ( ^ 


通話を保留にする 

通話中に胃 @ 
■保留を解除するときは、 I 


保留解除 


をタップします。 


音声を録音する（音声乂モ） 


音声乂モ 


通話中に_ 

■録音を終わるときは、 laia をタップします。 


音声乂モを再生する 


ホーム画面で [M] © & IBl & 〇 

@ 音声乂モをタップ 

■ 再生び終わると音声乂モのリスト画面に戻ります。 
■途中で止めるときは、をタップします。 
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B こんなとさは 


Q. 電話びつなび5ない 

A. 相手の電話番号を全巧ダイヤルしていますか。市外局番な 
ど、「0」で始まる相手の電話番号を全巧ダイヤルしてくだ 
すい。 

A. 電波状態び悪くありませんか。電波の届く場所に移動してか 
け直してくだすい。 


Q. 通話しづ5い 

A. 騒音びひどい場所では、正しく通話びできないことびありま 
す。 


A. スピーカーつォン利用時は通話音量を確認してくだすい。通 
話音量を上げると通話しづ弓くなることびあります。 


Q. 通話中に「プチッ 」と音げ入る 

A. 移動しなび5通話していませんか。電波び弱くなって別のエ 
リアに切り替わるときに発生することびあります。故障では 
ありません。 


電話帳/通話履歴か5電話をかける 


I 電話帳で電話をかける 



ホーム画面で B ® 


乂ール-電話 


e ■ 價話帳) 



^ 電話帳画面び表示すれます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


巧 



^ 電話帳詳細画面び表示すれます。 

回 

電話番号ちの D 



^ 凳信すれます。 
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通話履歴で電話をかける 


田 


ホーム 画面で 



^ 電話画面び表示すれます。 

■ 不在着信画面び表示すれたときは、 W を押し電話画面に戻: 
たあと、やり直してくだすい。 


□ 


着信履歴^■凳信履歴 



n 履歴一覧画面び表示すれます。 

■ 連続して同じ相手と通話したときは、履歴は1つにまとめ弓れてい 
ます（ぶ表示）。このときは、をタップすると、履歴一覧 
び表示すれます。 


且 


凳信する相手の 田 



n 凳信すれます。 


□ 履歴利用時の操作 

着信履歴/発信履歴の詳細を確認する 

履歴一覧画面で、確認する履歴をタップ 
■ 履歴詳細画面びま示すれます。 

■このあと、百 B 3 をタップすると、 SMS を送信することびでき 
ます。 

着信履歴/発信履歴をすべて削除する 
履歴一覧画面で胃 e 虹脚脚 @ 因 3 


着信履歴/発信履歴を選んで削除する 

履歴一覧画面で [ M ] @ 隙が删 e 削除する履歴をタツ 

プ （ C 表示）® 圆 I 园 e 因 a 


着信履歴/発信履歴か5番号を付加して発信する 

@ 付加する番号をタツ 


特番付加 


履歴詳細画面で e 

プ ® 固圓 

■ M 注 IS 机 I や II 批 S 机 I などをタップずると、それぞれの番号 
を巧加することびできます。 
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オプションヴービス _ 

便利な音声電話用オプションヴービスび利用できます。 


I 転送電話ヴービスを利用する 

田 


I オプションヴービスについて 

次のオプションヴービスび利用できます。 


ヴービス名 説明 

転送電話ヴー 圏外時や電話を受け5れないとき、あ5かじ 

ビス め指定した電話番号へ転送します。 


留守番電話ヴー 圏外時や電話を受け5れないとき、留守番電 

ビス 話センターで伝言をお預かりします。 


割込通話ヴービ 通話中にかかってさた電話を受けることびで 

ス1 きます。 


グループ通話 
ヴー ビス1 


複数の相手と同時に通話できます。 


発信者番号通知 お客様の電話番号を相手に通知したり、通知 

サービス しないよラにしたりすることびできます。 


凳着信規制ヴー 
ビス 


電話凳着信を状況に合わせて制限できます。 


1別途お申し込かび必要です。 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 





n 通話設定画面び表示すれます。 

旦 


留守番-転送電話 



^ 留守番■転送電話画面び表示すれます。 

且 


設定-停止 



^ 転送電話画面び表示すれます。 


且 


呼出なし 


呼出あり 


® 転送先の電話番号を入力 



呼出あり 


_ I をタップしたときは、このあと 

て、呼出時間を設定できます。 

I 転送電話サービスを停止するときは、 

HI の順にタップします。 


呼出時間 


留守番-転送停止 


をタップし 

旧 
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日 


taa 

^ 転送電話サービスび設定すれます。 


留守番電話ヴービスを利用する 


□ 


ホーム 画面で © 


端末設定 


な KOMil 



^ 通話設定画面びま示されます。 

旦 


留守番-転送電話 


^ 留守番■転送電話画面び表示すれます。 

且 


設定-停止 


^ 転送電話画面び表示すれます。 

□ 


呼出なし 


呼出あり 


e 



呼出あり 


_ I をタップしたときは、このあと 

て、呼出時間を設定できます。 

留守番電話サービスを停止するときは、 
E 2 Q の順にタップします。 


呼出時間 


をタップし 


留守番-転送停止 


旦 


03 

留守番電話サービスび設定すれます。 


新しい伝言乂ッセージび録音されると ステータスバーに QD び表 
示されます。伝言乂ッセージを聞くときは、留守番■転送電話画 
面で 軍需巧巧 a をタップしたあと、アナウンスに従って操 
作してくだすい。 


I 割込通話サービスを利用する 

ご利用いただく際には、別途お申し込かび必要です。 

□ 


ホーム 画面で © 


端末設定 





^ 通話設定画面び表示すれます。 

旦 


その他の サービス 設定 



^ その他のサービス設定画面び表示すれます。 

且 

(巧表示） 


割込通話 



^ 割込通話サービスび設定すれます。 

■通話中に電話びかかってくると、割り&か音び鳴ります。 I ® を 
ちにドラッグして通話を開始できます。 

■割込通話サービスを停止するときは、をタップしま 
す。 
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I グループ 通話 ヴー ビスを利用する 

ご利用いただく際には、別途お申し込かび必要です。 

□ 



旦 

別の相手の電話番号を 入力® 


且 


相手び応答した5 © 


グループ通話 


ps グループ通話び開始すれます。 


I 発信者番号通知ヴービスを利用する 



ホーム 画面で [ K ] © 


端末設定 





^ 通話設定画面び表示すれます。 

旦 


その他の サービス 設定 


^ その他のヴービス設定画面び表示すれます。 

且 


凳信者番号通知 

1 e 1 

タットワーク既定 

1 /1 

番号を非通知 


番号を通知 



^ 凳信者番号通知サービスび設定すれます。 
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I 発着信規制ヴービスを利用する 

電話/ SMS の凳着信を制限します。 

■ 凳着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（凳着信規制 
用暗証番号）び必要です。 

■ 交換機用暗証番号（凳着信規制用暗証番号）の入力を3回間違える 
と、凳着信規制サービスの設定びできなくなります。この場合、 
交換機用暗証番号（凳着信規制用暗証番号）の変更び必要となり 
ますのでご'ま意くだすい。詳しく はお 問い合わせ先まで ご連絡く 
だすい。 

■ 切前、携帯電話か弓凳着信規制用暗証番号を変更すれたお客樣 
は、凳着信規制を設定する際に、その変更すれた番号を入力して 
くだすい。 

■ 発信規制中に電話や SMS を発信しよラとすると、発信できない旨 
の乂ッセージびま示されます。お客様びご利用になる地域によつ 
ては、表示すれるまでに時間びかかることびあります。 


規制項目 
全発信規制 
国際凳信全規制 
国際発信規制 
全着信規制 
国際着信規制 


規制内容 

緊急通報を除くすべての凳信を規制 
お在国切外への国際電話の凳信を規制 
お在国と日本しソ外への国際電話の凳信を規制 
すべての着信を規制 
日本しソ外での着信を規制 


□ 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


な KHMil 



^ 通話設定画面び表示すれます。 

□ 


凳着信制限 



^ 凳着信制限画面び表示すれます。 


且 


凳信規制^■着信規制 


台 規制方法をタップ 



且 


交換機用暗証番号（凳着信規制用暗証番号）を 入力® 因3 
[ S 凳着信規制サービスび設定すれます。 
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□ オプションヴービス利用時の操作 


着信お知5せ機能を設定する 


電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知弓せする機 
能です。留守番電話ヴービスを開始したあと、次の操作を行いま 
す。 


通話設定画面で_ 

アナウンスに従って操作 


着信お知弓せ機能 


な 


な 


e 


着信お知5せ機能の動作を設定する 


通話設定画面で 
e 設定操作 


着信お知弓せ機能 


「着信お知弓せ音」、「パイブのパターン」、「着信ラン 
プ」、「鳴動時間」び設定できます。 


発信規制をすべて解除する 


凳着信制限画面で mmmi & 
用暗証番号を 入力® 因3 


凳信規制■う ■ 全凳信規制停止 


@ 交換機 


着信規制をすべて解除する 


凳着信制限画面で mmmm ® 
用暗証番号を 入力® 03 


着信規制■う ■ 全着信規制停止 


e 交換機 


発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する 


凳着信制限画面で 

のり 


凳信先限定 


電話帳に限定 


e 操作用暗証番号を 入力® 
(巧表示） 


発信先をあ5かじめ指定した電話番号だけに制限す 
る 


凳着信制限画面で 

の e 

e 

e の 


凳信先限定 


電話番号指定 


発信許可リスト 


e 操作用暗証番号を 入力® 

& (or 表示） 

e e 電話番号を入力 


電話帳未登録の相手か5の着信を拒否する 


凳着信制限画面で 


着信拒否電話帳未登録番号 


表示） 


(or 


指定した電話番号からの着信を拒否する 


凳着信制限画面で tri 旨脚 e 

( or 表示） e 
a ® 電話番号を入力 @ 03 


電話番号指定 


着信拒否リスト 


I な pggB 

e 


<未登録 


非通知/公衆電話/通知不可の着信を拒否する 


凳着信制限画面で 


着信拒否 

1 e 1 

非通知着信 

1 /1 

公衆電話 


通知不可 


( or 表示） 


B こんなとさは 

Q . 凳着信び規制すれない 

A . 転送電話ヴービスや留守番電話ヴービスを利用していません 
か。このときは、「全凳信規制」や「全着信規制」を設定し 
てち、規制すれないことびあります。 
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電話帳を利用する 


電話帳に連絡先け目手の名前や電話番号、乂ールアドレスなど）を 
登録できます。 


新しい連絡先を登録する 


□ 


ホーム画面で H © 


乂ール-電話 


e 1 (電話帳） 



^ 電話帳画面び表示すれます。 


■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


口 


S (新規） 


B , 亂 g 

0 ざ 

g ずへ c み/カウント 

.み ぁ， f 

P をた 

伊關 J 

植田ミキオ 

□ 

太田腫 

n 


^ 連絡先新規登録画面び表示すれます。 


■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


且 


登録する頂目を タップ® 内容を入力 



「ぁ 

か 

，さ 

■た 

な 

6' 10 

1 7 

九 

9 ^XYzl 

1 U 

わ 

1 


入力後に^〇をタップすると、次の項目び入力できます（乂一 
ルアドレス入力後はをタップします）。 


且 


な 旧 0 


•ぉ番号 • 

お v,y 的0.392 X-XXX7 ♦ 



[3 連絡先び登録すれます。 

I 連絡先を確認する 

□ 


ホーム 画面で圍 © 


乂ール-電話 


e ■ 價話帳） 



n 電話帳画面び表示すれます。 


-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


凸 


読かの行を タップ© 相手をタップ 



^ 電話帳詳細画面び表示すれます。 
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I 電話帳詳細画面の見かた 


I 連絡先を編集する 



□名前 
B 全身画像 
B 電話番号 

□ 乂ールアドレス 
百顔画像 

且最新乂ッセージ 
□ 電話発信 

□ 乂ール作成 


-上下につリックすると、隠れている項目び表示すれます。 


田 


ホーム 画面で 圏® 


乂ール-電話 


e 国 價話帳) 



P 電話帳画面び表示すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 

読かの行を タップ® 相手を□ング タッチ® iSl 



^ 連絡先編集画面び表示すれます。 

且 

各項目を 編集® e isD 

^ 連絡先の変更び完了します。 
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I 連絡先を削除する 

百 


ホーム 画面で 


圍 e 


乂ール-電話 


e ■ 


(電話帳) 



^ 電話帳画面び表示すれます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 

読かの行を タップ® 相手を□ング タッチ® IeB 



且 

1151111 

^ 連絡先び削除すれます。 


□ 電話帳登録時/利用時の操作 
写真を登録する 

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、上部の画像枠（を 
び顔画像、ちび全身画像）を タップ® 登録方まを タップ® 
登録操作 


グループを 設定す る 


連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で 


グループ設定 


© グループをタップ （ Bf 表示）© 


グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面び 
表示すれます。このあと、 ED をタップすると、グループの 
新規登録画面び表示すれます。グループ名を入力して、 

をタップしてくだすい。 


その他の登録項目を表示する 

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で feMiia 
■ 誕生日や住所の登録などを行ラことびできます。 


電話番号などの種別を登録する 


連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で田 など® 種 
別をタップ 


カスタム 


を選んだときは、このあと種別名を入力してくだす 


し、。 


電話番号などを複数件登録する 

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、追加する項目の 
〇 Q 入力欄を タップ® 電話番号などを入力 


入力した電話番号などを削除する 

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、削除する項目の 

〇 


ヴーバー上の連絡先と同期する 


次の操作を行うと、ヴーパーに保存すれた Google の連絡先など 
と本機の電話帳を同期できます。 Google アカウントしソ外と同期 
するときでち、あ5かじめ、 Google アカウントで□グインして 
おいてくだすい。 


ホーム 画面で [ M ] & 


端末設定 


e 


アカウントと同期 


@ アカウントを タップ® 同期するアプリケーションをタッ 
プ （ or 表示） 


「アカウントと同期」の自動同期び ON (參 表示）のときに設 
定できます。 


音声電話をかける 


電話帳詳細画面で、電話番号ちの D 
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乂ールを送信する 


電話帳詳細画面で、電話番号または乂ールアドレスちの因 
& 乂ール作成/送信 

■ 電話番号乂ニューや乂ールアプリケーションなどの選択画面び 
表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだすい。 


電話帳画面の表示方まを変更する 

電話帳画面で薦（切替） e 表示ちまをタップ 


Q 電話帳利用時の C ' ミま意 

電話帳に登録したデータは、電池バックを長い間外していたり、 
電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してし 
まラことびあります。また、事故や故障でも同様の可能性びあり 
ます。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすす 
めします。なお、電話帳び消失または変化した場合の損害につき 
ましては、当社では責任を負いかねますのであ5かじめご了承く 
だすい。 


電話帳をインポートする 

I SD カードか5電話帳をインポートする 

本機や他の携帯電話で SD カードにバックアップした電話帳データ 
を、インポート（読か&か）することびできます。 

■ 保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読か 
込めないことびあります。 

□ 


ホーム 画面で [ M ] & 


端末設定 E1micmSD と端末容量 



旦 


micmSD パックアップ 





肖 micmSD バックアップ画面び表示すれます。 

且 


読か込か 
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a 


寿か込むファイルを タップ® 


追加登録開始 



■ 本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、 

をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


上書登録開始 

1 

ホーム 画面で e 1 

端末設定 

1 e 1 

microSD と端末容量 


a 


/ lEinn 6 lEinii 

S 読か込かび開始すれます。 


■ 確認画面び表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


a 


^9 

S 読か込かび完了します。 

1 インポー h 時のごを意 

本体乂モリの空き容量び少なくなっているときは、インポートで 
きません。また、電池残量び不足しているときは、操作び中止す 
れます。電池残量び十分あるときに操作することをおすすめしま 
す。 


電話帳をバ、ックア、ップする 

I SD カードに電話帳をパ、ソクアップする 

SD カードに電話帳をバックアップ（保存）することびできます。 

■ 相手機器によっては、本機でバックアップした電話帳データを正 
しく読か込めないことびあります。 

田 



旦 


microSD バックアップ 



micmSD バックアップ画面び表示すれます。 

且 



且 


操作用暗証番号を 入力® 因3 
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旦 


B 爾砸幽 ( Df 表? jO 


/ UBI 



-確認画面び表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 

■聞陋 i な 旧 D 


1は«巧モードのため着信で 


処理やI; 

さまだ/ 

よろし L . 

化这巧了獲、機巧モ_1 
民5なし Ml 合は、な巧] 
巧してください。 


^ パックアップび開始すれます。 



^ バックアップび完了します。 


D バックアップ時のごを意 

本体乂モリの空き容量び11 MB 未満のときは、バックアップでき 
ません。また、電池残量び不足しているときは、操作び中止す 
れます。電池残量び十分あるときに操作することをおすすめしま 
す。 










乂ール/ブラウヴ 

乂一 J レの種も自'について . 88 

S ! 乂一 J レ/ SMS を送イ言する . 88 

S ! 乂ールでデコレ乂ールを送信する . 90 

S ! 乂一 J レ/ SMS を受イ言/返イ言する . 91 

S ! 乂ール/ SMS を管理する . 94 

S ! 乂ール/ SMS 作成時の操作 . 98 

S ! 乂 一 J レ / SMS 設定 . 100 

Gmail (乂ール）を作成/送信する . 103 

受イ言した日 mail (乂一 J レ）を確認する . 104 

保巧されている Gmail (乂ール）を管理する . 105 

インターネット乂一 J レに関する設定 . 109 

インターネット乂ールを作成/送信する . 110 

受イ言したインターネット乂一 J レを確 I 忍する . 110 

インターネット乂ールを管理する . 111 

インターネットを利用する . 112 

















88 


乂ールの種類について 


S ! 乂ール/ SMS を送信する 

■ 


I SMS 

携帯電話との間で、電話番号を宛先として短い乂ッセージの送受信 
びでさます。 


I S ! 乂ール 

ソフトパンク携帯電話 （ S ! 乂ール対応機器）のほか、他社の携帯電 
話、パソコンなどの E 乂ール対応機器とも送受信できる乂ールです。 
SMS より長い乂ッセージ、画像や動画などを添付して送信すること 
びでさます。 


I Gmail 

Gmail は Google の Web 乂ールヴービスです。 Web 上の Gmail と、本機 
の Gmai I を自動で同期することびできます。 


I インターネット乂ール 

会社や自宅のバソコンなどで送受信しているインターネット乂ール 
( POP 3/ IMAP 4) を、本機でも同じように送受信することびできま 
す。 

-インターネット乂ールを使用するには、アカウントを設定する必 
要びあります。 

■ 本機でインターネット乂ールの受信を行うと、本機と乂ールヴー 
バーとで同期び行われ、パソコンか弓でも同じ受信内容を確認す 
ることびでさます。 


I S ! 乂ールを送信する 

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。 

□ 

ホーム 画面で ■ 



^ つォルダー覧画面び表示すれます。 

旦 


新規作成 



[S S ! 乂ール作成画面び表示すれます。 


且 



^ 電話帳画面び表示すれます。 


□ 

読かの行を タップ® 相手をタップ 

■ 電話帳に宛先び複数登録すれているときは、このあと宛先をタツ 
プします。 


旦 


件名を 入力® e 本文を入力 
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□ 



戸 3 S ! 乂ールび送信すれます。 


送信できなかった S ! 乂ールは、未送信フォルダに保存すれ、2回ま 
で自動再送すれます。 


I SMS を送信する 

送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。 

□ 

ホーム画面で HI 



^ フォルダー覧画面び表示すれます。 

旦 


新規作成 





SMS 作成画面び表示すれます。 

且 


A © 

且 


送受信履歴引用 


送信履歴^■受信履歴 


@ 相手をタップ 


且 


本文を 入力® 

SMS び送信すれます。 

■送信できなかった SMS は、未送信フォルダに保存すれ、2回まで自 
動再送すれます。 

已送信せずに S ! 乂ール/ SMS を未送信ボック 
スへ保存する 

S ! 乂ール作成画面または SMS 作成画面で 


D S ! 乂ール/ SMS 送信時のごを意 

送信ボックスの容量びいつぱいのが態で乂ールを送信すると、保 
護されていない送信乂ールか弓順に削除すれます。 




SoftBank 104SH 
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S ! 乂ールでデコレ乂ールを送信する 


I テンプレー h を利用する 


すまざまなデザインを利用して、乂ールを装飾することびできま 


す。 

□ 


ホーム 画面で B 



^ つオルダー覧画面び表示されます。 

旦 



^ S ! 乂ール作成画面び表示すれます。 


且 

宛先を 指定® 件名を 入力® 6 本文を 入力® wn 



岡 デコレ乂ールび送信すれます。 

I 乂ールを装飾する 

□ 

ホーム 画面で ■ 



^ つオルダー覧画面びま示すれます。 


旦 


新規作成 


e 宛先を 指定® 件名を 入力® 


且 


e 装飾ちまを タップ® 画面の指示に従って操作 




巧田5キオ が 

お疲れな 

巧付ファイルなし 嫁 


■■田 I 
hu ■■■■田 广 


n 乂ールを装飾しなびら、本文び入力できます。 


曰 


wm 

n 装飾した s ! 乂ールび送信すれます。 
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□ デコレ乂ール利用時の操作 

専用アプリケーションでデコレ乂ールを作成する 

S ! 乂ール作成画面で 

■しソ降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 

作成した S ! 乂ールをテンプレートとして保存する 

S ! 乂ール作成画面で胃 Q mfaj—a 励 e liMni 

& テンプレート名 入力® 因3 


S ! 乂ール/ SMS を受信/返信する _ 

S ! 乂ールや SMS は、自動的に受信すれます。また、手動で受信する 
ことや、ヴーバーに保存すれた乂ールを受信することもできます。 

I 新着乂ールを確認する 

新着乂ールを受信すると、着信音び鳴り、ステータスパーに図び 
表示すれます。 

■画面□ック解除画面では、バーの中央に:寒.’ ( New ) び表示すれ 
ます。雜 （ New ) にタッチしたまま上向きにドラッグし、©で 
指を離すと、乂ールー覧画面（受信ボックス）または乂ール詳細 
画面び表示すれます。乂ールー覧画面（受信ボックス）び表示す 
れたときは、確認する乂ールを還んでくだすい。 

■ 受信ボックスに未読乂ールびあるときは、アプリケーションのア 
イコンに未読乂ールの件数び表示すれます （ @ など）。 


田 


ステータスバーを 下向きにドラッグ 



□ 


新着乂ール通知をタップ 



乂ール詳細画面び表示すれます。 


新着乂ールび複数あるときは、乂ールー覧画面（受信ボックス） 
び表示すれます。確認する乂ールを選んでくだすい。 
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I 手動で乂ールを受信する 

□ 

ホーム 画面で ■ 



^ フォルダー覧画面び表示すれます。 

旦 


新着受信 



^ 乂ールび受信すれます。 


I ヴーバー乂ールを受信する 

田 



^ フォルダー覧画面び表示すれます。 

□ 

受信ボックス/送信ボックス内のフォルダをタップ 



且 


国© 


サーバー乂ール 



^ ヴーパー乂ール操作画面び表示すれます。 

且 




^ ヴーパー乂ールび受信すれます。 


-ヴーバーに残っているすべての乂ール（未受信の乂ールを含む） 
び受信すれます。 
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I 乂ールを返信する 

乂ール詳細画面か5操作するときは、手順 且 に進んでくだすい。 

□ 

ホーム 画面で ■! 



^ フォルダー覧画面び表示すれます。 

□ 


受信ボックスのフォルダを タップ® 乂ールをタップ 



^ 乂ール詳細画面び表示すれます。 

且 


全員へ返信 



「全員へ返信」は、宛先び複数あるときに表示すれます。 


□ 


本文を 入力® Mn 
^ 乂ールび返信すれます。 


I 乂ールを転送する 

乂ール詳細画面か5操作するときは、手順 且に 進んでくだすい。 

□ 

ホーム画面で I^HI 



^ つオルダー覧画面び表示すれます。 

百 


受信ボックスのフォルダを タップ® 乂ールをタップ 
[9 乂ール詳細画面び表示すれます。 

且 



且 


宛先を 指定® 本文を 入力® 
[3 乂ールび転送すれます。 
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□ 乂ール受信/返信時の操作 

乂ールの続きを受信する 

乂ール詳細画面で mm 

■ ^をタップすると、受信するバートを選択できます。 

ヴーバー乂ールをすべて削除する 

ヴーパー乂ール操作画面で 刪蜘 Q lElBH 


乂ールヴーパーの容量を確認する 

ヴーパー乂ール操作画面で bJABMJfeW 
■胃 g をタップすると、最新の状態び表示すれます。 


受信乂ールを引用して返信する 


乂ール詳細画面で胃 ® 

圓 


引用返信 


@ 本文 入力© 固 


D 乂ール受信時のごを意 
受信方まについて 

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文び自動的に受信され 
るよラ設定すれています。お客様のご契約内容に応じて所定の料 
金び凳生いたしますので、ご'ま意くだすい。 


乂ールの自動削除について 

受信ボックスの容量びいっぱいの状態で乂ールを受信すると、保 
護されていない最も古い開封済かの受信乂ールから順に削除され 
ます。開封済かの乂ールびないときは、保護されていない最も古 
い未開封の受信乂ールから順に削除されます。 


海外でのご利用について 

海外では通信料び高額となる可能性びありますので、ご';主意くだ 
すい。 


S! 乂ール/ SMS を管理する 
I 乂ールを確認する 

ここでは、受信乂ールを例に説明します。 

□ 

ホーム 画面で ■ 



^ つォルダー覧画面び表示すれます。 

百 

受信ボックスのフォルダをタップ 



乂ールー覧画面び表示すれます。 

■ ちちにフリックすると、前後の乂ールー覧画面び表示できます。 

且 

乂ールをタップ 



^ 乂ール詳細画面びま示すれます。 


-ちちにフリックすると、前後の乂ール詳細画面び表示できます。 
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D 相手の乂ールアドレス（電話番号）や名前 

日乂ールの件名 （SMS は本文） 

旦送受信日時 

□ フォルダー覧画面を表示 

B 乂ールを新規作成 

且乂ールを検索 

□ 乂ールを複数選んで移動 

□ 乂ールを複数選んで削除 

凸新着乂ールを受信 

巧]フォルダの動作を設定 

アイコン 

意巧 

山 

未言売乂一 J レ 

ろ 

既読乂ール 

山 

未読 SMS 

さ 

既読 SMS 


送信済か乂ール 

♦。 

返信済か乂ール 

♦。 

転送済か乂ール 


添付ファイルあり 

♦ 

〇 

保護乂ール 


j 乂ッセージ続きあり 


つォルダー覧画面について 



I_ __ 


乂ールー覧画面について 


乂ールー覧画面の見かた、おちなアイコンは次のとおりです。 



□ フォルダに分類していない受信乂ールを表示 
H 分類した受信乂ールを表示 
旦迷惑乂ールを表示 
□ すべての受信乂ールを表示 
旦送信済かの乂ールを表示 
且未送信の乂ールを表示 
B テンプレートを表示 

0シークレット（非表示）にするフォルダを設定 
□ 送信ボックスにフォルダを新規作成 
巧]受信ボックスにフォルダを新規作成 
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I 乂ール詳細画面について 


I 送受信した乂ールを自動的に振り分ける 


送信乂ールの詳細画面では、 mm . の代わりにお謂誦、 

に制晒 び表示すれます。 


受信乂ールを差出人のアドレス（電話帳引用）で振り分ける設定を 
例に説明します。 



II 相手の乂ールアドレス（電話番号）や名前 
0 乂ールの件名 （ SMS はま示なし） 

旦送受信日時 

□ 乂ールの本文 

旦乂ールを返信（全員へ返信） 

□ 乂ールを保護 

B 乂ールの内容をコピー 

□ 乂ールを削除 

□ 乂ールを転送 

巧]前の乂ールを表示 
田次の乂ールを表示 



ホーム 画面で 



ド5 フォルダー覧画面び表示すれます。 



且 


差出人/宛先電話帳引用 

■巧 W が排 

，巧 ffi 引用 

城巧グル -I 肖 
メ-ルグル-ブ引用 

面巧入力 


[^ 電話帳画面び表示すれます。 

且 

読かの行を タップ® 相手をタップ 

辟 つォルダ振り分けの設定び登録すれます。 

■ 電話帳に宛先び複数登録すれているときは、このあと宛先をタッ 
プします。 

■しソ降、登録したアドレスか5届いた乂ールは、振り分け設定した 
つォルダに保存すれます。 
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□ S ! 乂ール/ SMS 管理時の操作 
フオルダを作成する 


フォルダー覧画面で 


(作成：受信フォルダ）/巧（作 


成：送信フォルダ） e フォルダ名入力欄を タップ® フオ 
ルダ名を 入力® 03 

フオルダ名を変更する 


つォルダー覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、つォルダ 
を□ング タッチ® faaJBefeftyil Q フォルダ名入力欄を 
タップ® フォルダ名を 入力® 因3 

-「すべての乂ール」、「迷惑乂ール」つオルダの名前は変更で 
さません。 

フオルダの並び順を変更する 


つォルダー覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、つォル 
ダを□ング タッチ® e 移動する場所を 

タップ 

■ つオルダによっては、変更できないちのびあります。 

フオルダを削除する 


つォルダー覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、つォルダ 

を□ング タッチ® faEiJfea お 3 e lEim 

■ 「つォルダ1」、「つォルダ2」、ご自分で作成したフォルダび 
削除できます。 

乂ールを検索する 

乂ールー覧画面（受信ボックス/送信ボックス）でみ（検 
索） Q 検索方法 （ 陳臟 3 など）を タップ® 検索文 
字などを指定 €) 因3 €> 検索対象欄を タップ® 検索対象 
を タップ® 

■検索方法によっては、操作び異なることびあります。 

乂ールを削除する 

乂ールー覧画面で黑（削除） e 削除する乂ールをタップ 

( or 表示）® 回圆 ® li 田！ 

乂ールを保護する 

乂ールー覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、乂ールを □ 
ング タッチ® 

■保護を解除するときは、乂ールを□ングタッチしたあと、画 


関潮剧 をタップします。 


乂ールを並べ替える 

乂ールー覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で胃 e 
台 並べ替えちまをタップ 


並べ替え 


差出人/宛先のアドレスを一覧表示する 

乂ールー覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、乂ールを □ 
ング タッチ® 


アドレス詳細表示 


受信乂ールを未読にする 

乂ールー 覧 画面で、乂ールを□ング タッチ® E 酷ほ ■ 

乂ールを別のフォルダに移動する 

乂ールー覧画面で n (移動） ® 移動する乂ールをタップ 
( Ef 表示）© Bil ® 移動先のフォルダを タップ® 

taa 

■ つォルダ内のすべての乂ールを別のつォルダに移動するとき 
は、隅（移動）をタップしたあと圓（全選択）をタップし 
ます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


送受信済かの乂ールを振り分ける 

つォルダー覧画面で、フォルダを□ング タッチ® 

の 


再振り分 
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S ! 乂ール/ SMS 作成時の操作 

■ 圓 

乂ールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明しま 
す。 


I SM 引こ切り替える 

□ 



戸8 SMS に切り替わります。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


I S ! 乂ールに切り替える 

□ 


S ! 乂ール 



因 S ! 乂ールに切り替わります。 


I ファイルを添巧する 

田 

S ! 乂ール作成中に續 



H 

ファイルの種類を タップ® 画面の指示に従って操作 
^ ファイルび添付すれます。 

■画像添付時、ファイルヴイブによっては、画像び自動的に縮小す 
れます。 


I 絵文字/7ィ絵文字を入力する 

□ 

件名/本文入力中に园 



絵文字一覧画面び表示すれます。 

■ bBIM をタップすると、マイ絵文字の一覧に切り替わります 
(本文入力時のか）。 


□ 

絵文字をタップ 



^ 絵文字び入力すれます。 
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I 送信する日時を指定する 

指定した日時に乂ールを送信するよラ予約できます。 

■ 圏外か弓圏内に入ったときに、自動的に送信するよラ予約するこ 
とちでさます。 


□ 


乂ール作成後に胃 & 


送信予約 



□ 


曰時指定 


。が-巧 を1け 

mm ミキオ 必 

お疲れ巧 

ィイル心、 み 

J 

掛1予約 


1 

。巧時に巧な 


1 

曰時指定 

1 

1 

Hi … A 

2 —成 


1 

1 

国た 

な 

は加 ■ 

1 

元 

や 


■- 

わ 

パ ?! m 


□ 


送信日を 選択® @ 時刻を 選択® @ E 1 D 

^ 送信予約び完了します。 

■ 作成した乂ールは、未送信ボックスに保存されます。 

■ 送信予約を解除するときは、未送信ボックス内の乂ールをタップ 
したあと、 ED をタップします。 

I プレビューを表示する 

作成した S ! 乂ールびどのよラに表示されるか確認できます。 

□ 


S ! 乂ール作成中に © 


プレビュー 



^ プレビューび表示すれます。 


優先度を設定する 


田 


S ! 乂ール作成中に © 


送信オプション 


e 



且 


優先度をタップ 



n 優先度び設定すれます。 

I 返信先アドレスを設定する 

□ 


S ! 乂ール作成中に胃 @ 

a 


送信オプション 



旦 


On /〇け設定 


な 面！ 


且 


返信先アドレス入力欄を タップ© 返信先の乂ールアドレスを入 

力® 四 


返信先アドレスび設定すれます。 
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I 配信確認を要ホする 

□ 


S ! 乂ール/ SMS 作成中に [ M ] © 

国 


送信オプション 





旦 

BBI 

^ 配信確認を要求するよラに設定すれます。 


S ! 乂ール/ SMS 設定 

■ 

S ! 乂ール/ SMS に関する設定を行います。 


I 巧通設定 


設定できる項目は次のとおりです。 

項目 詳細 

乂ール着信時の動作や文字/画像の設定な 
受信/表示設定 ど、 乂 一 J レ受信/表示に関する設定び行えま 

す。 


送信/作成設定 


初期表示画面 


文字ヴイブ設定 


配信確認や自動再送、送信先限定など、乂一 
J レ送信/作成に関する設定び行えます。 

■ または園をタップしたときに表示され 
る画面を設定できます。 

入力中や乂ール詳細画面の文字の表示ヴイブ 
を設定できます。 


迷惑乂ール設定 


有効 （ or 表示）にすると、登録した条件に 
該当する受信乂ールを、迷惑乂ールとして迷 
惑乂ールフォルダに振り分けることびできま 
す。 


迷惑乂ール申 迷惑乂ールを受信したときに申告する宛先を 

告先 変更でさます。 


□ 

ホーム画面で M €> ^3 



^ 乂ール設定画面び表示すれます。 



^ 設定び反映すれます。 

-項目をタップすると、す5に設定項目び表示すれるものもありま 
す。 
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S ! 乂ール設定 


設定できる項目は次のとおりです。 


項目 

受信/表示設定 

送信/作成設定 

□ 


詳細 

S ! 乂ールの受信ちまに関する設定び行えま 
す。 

署名や引用、画像ヴイブなど、 S ! 乂ール送信 
/作成に関する設定び行えます。 


ホーム 画面で B @ 



^ 乂ール設定画面び表示すれます。 

□ 


S ! 乂ール設定 


e 各項目を設定 



^ 設定び反映すれます。 


■ 項目をタップすると、す弓に設定項目び表示すれるものもありま 
す。 


I SMS 設定 

設定できる項目は次のとおりです。 

項目 詳細 

文字コード設定 SMS の文字コードを設定できます。 

□ 

ホーム画面で 



[3 乂ール設定画面び表示すれます。 

□ 


SMS 設定 


e 


文字コード設定 


台 文字コードをタップ 



^ 設定び反映すれます。 
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I 乂ールグループ設定 


I 乂ール-アドレス設定 


乂ールグループを設定すると、複数の相手に同じ乂ールを一括で送 
信できます。 


お買い上げ時に設定されている乂ールアドレスを、お好きな文字列 
に変更でさます。 


乂ールグループは、宛先入力時に 
すると、利用でさます。 


乂ールグループ引用 


をタップ 



ホーム画面で ■ & ^3 



乂ール設定画面び表示すれます。 


旦 


乂ールグループ設定[グループ追加1 


力® 因 3 


® グループ名を入 


H メールグループ投を 
グループを入力 

サー かり 一 


① J は I j こ L 、 1。 L ミ 


? I び]を「でず T と 



且 


[乂ンバー追加] 


e 登録ちまを タップ© 送信先を指定 


^ グループ乂ンパーとして登録すれます。 


■ 変更できるのは、「@」よりち前の部分です。 

□ 

ホーム画面で M 



[ S 3 乂ール設定画面び表示すれます。 

□ 


乂ール.アドレス設定 



^ My SoftBank にアクセスすれます。 

■切降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 

回 My SoftBank について 


My SoftBank では、乂ールアドレスの変更や迷惑乂ール対策の設 
定などびできます。 


□ 乂ールの件数や乂モリ容量を確認する 


乂ール設定画面で 


乂ール容量確認 
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Gmail (乂ール）を作成/送信する 

— - — ■ 

Google の乂ールヴービスを利用することびできます（あ5かじめ、 
Google アカウントで□グインしておいてくだすい）。 


作成/送信する 


□ 


ホーム画面で H © 


乂ール-電話 


@ 巧 （ Gmail ) 



^ 受信トレイ画面び表示すれます。 


■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


口+ 



^ 乂ール作成画面び表示すれます。 

且 


宛先/件名/本文を 入力® 

械 U 


巧曰のを1!のご連巧 


巧曰のを麵は、 C を議まで16時か5巧 
めまず。I 

その [ この 1 _ さ 5 に I まだ It 


ま t] こ || まず [65 


^ 乂ールび送信すれます。 


田 Gmail (乂ール）作成時の操作 


Cc / Bcc を追加する 

乂ール作成画面で胃 @ 


Cc / Bcc を追加 


® 宛先を追加 


ファイルを添巧する 


ファイルを添付 


& 添付する 


乂ール作成画面で S e 
ファイルを選択 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


下書きとして保をする 


下書き保存 


乂ール作成中に @ 

-下書きとして保存すれます。 


D Gmail (乂ール）利用時のごを意 

送信した Gmail (乂ール）は、バソコンか5の乂ールとして扱わ 
れます。相手びバソコンか5の乂ール受信を拒否する設定にして 
いるときは 、 Gmail (乂ール）び受信すれません。 
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受信した GmaN (乂ール）を確認する 

Gmail (乂ール）では、送受信した乂ールび件名ごとにまとめて表示 
すれます（スレッド表示）。 

I 新着乂ールを確認する 

新着乂ールを受信すると、着信音び鳴り、ステータスバーに因び 
表示すれます。 

□ 

ステータスバーを 下向きにドラッグ 



旦 


新着乂ール通知をタップ 



^ 新着 Gmail (乂ール）がま示されます。 

■ 新着乂ールび複数あるときは、受信トレイ画面び表示すれます。 
確認する新着乂ールを選んでくだすい。 


I 乂ールを確認する 



n 受信トレイ画面び表示すれます。 

因 


確認するスレッドをタップ 


、’ のスケジュ -JKD ご編です • 

00日。言》««00日 lOK- た 

^¥^7につし VC - 次 P のテー7にご W 
て，ご遍噓レ、たし*す。ご U め g よろしく S 


乂ール詳細画面び表示すれます。 


D Gmail (乂ール）確認時の操作 

乂ールを返信する 

乂ール詳細画面で み® 乂ールを 作成® 


乂ールを転送する 

乂ール詳細画面で © © 乂ールを 作成® > 
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保をされている Gmail (乂ール）を管 
理する 

I ラベルを利用する 

Gmail では、すべての乂ールび1つのボックスに保存すれます。ま 
た、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類に 
よってスレッドび区別すれます。例えば、乂ールを受信して新し 
いスレッドびできたときは、自動的に「受信トレイ」というラベル 
びスレッドに追加すれます。その後、「旅行」というラベル名を追 
加しておくと、「旅行」ラベルび巧いたスレッドを一覧表示できま 
す。 


□ 

ホーム 画面で 圏® 


乂ール-電話 


台 巧 ( Gmail ) 



^ 受信トレイ画面び表示すれます。 

□ 


ラベルをつけるスレッドの □ 

^ □び D に変わります。 

■ 複数のスレツドを選択することもできます。 


□ 


夕 


) 迸スヶジュ-，伽 W な.柳 
〇〇日。卜 glt 含麵〇〇日 ion- 企 ww 

についてーホ P。 テー7につい 
て> ご違！!レ、たしXす。ご m の覆よろしく S 

;おさな扭リゴ JEf— このイール 




□ 


ラベルをタップ （面 表示） @ 因3 


岡 ラベルび設定すれます。 

■ 複数のラベルを選択することもできます。 

I スレッドをアーカイブする 

送受信した Gmail (スレッド）を、受信トレイで表示すれないよラに 
できます。アーカイブしたスレッドに返信乂ールび届くと、再び受 
信トレイに表示すれます。 

□ 


ホーム 画面で圓 © 


乂ール-電話 


台 巧 ( Gmail ) 



受信トレイ画面び表示すれます。 

旦 


非表示にするスレッドの □ 

^ □び D に変わります。 

■ 複数のスレッドを選択することもできます。 

且 

宜（ァーカイブ） 


,,のスケジュールのご應瞄です • 

• ‘ 〇〇日。 •一MMOO 日 lOK- た 

お撰ちマにコ L、 て-ホ P のテー7にご W 
て.ご■、たし*す。ご U の g よろしく S 

;S ぶ舰*猶、た 

し g, »«• に »»な fWgtrr^ く いた 


に 


スレッドび非表示に変わります。 
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I スレッドを三ユートする 

乂ーリングリストに登録していると、乂ールのやり取りび延々と続 
いて終わ弓ないスレッドびでてきます。その長いスレッドの内容び 
自分には関係ない場合、スレッドをミユートすると、そのスレッド 
の続きび受信トレイに入5なくなります。宛先や Cc に自分のアドレ 
スび含まれる乂ールび届いた場合は、再び受信トレイに表示されま 
す。 

田 


ホーム 画面で 


圓 


e 


乂ール-電話 


©巧 


( Gmail ) 



辟 受信トレイ画面び表示すれます。 

旦 

ミユートするスレッドの □ 

^ □び D に変わります。 


■ 複数のスレツドを選択することもできます。 

且 



^ スレッドび停止すれます。 


I スレッドを削除する 


田 


ホーム 画面で 


圏 


e 


乂ール-電話 


©巧 


( Gmail ) 



n 受信トレイ画面び表示すれます。 

百 

削除するスレッドの □ 

^ □び Q に変わります。 

■ 複数のスレツドを還択することちできます。 


且 



^ スレッドび削除すれます。 
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乂ールを検索する 


□ 


ホーム 画面で圍 €> 


乂ール-電話 

1 © 門 ( Gmail ) 

ホーム 画面で圖 ® 1 

乂ール-電話 



^ 受信トレイ画面び表示すれます。 

□ 


み 


■スケた书ご«け側 
‘ 〇〇日。卜 g ■会麵〇〇日创 MMi 

につし、て一巧 P。 テー7につい 
で、 ご親レ、たし《す。ご m の a よろしく S 

^な Sill ち石■け U たし* T - このゾール 
ん CM にが9な WIC いち擎くお■けいた 


且 


且 


検索ワードを 入力® 


のスケた书ご«な側 
一〇〇日。卜 WMWOO 日 10W~ 企 

ぶ!^^^7について-ホ P のテーマにごい 
て、 ご親レ、たし《7。ご m の a よろしく£ 

^^^!8||«石誦けいたし*す - このイール 
は、 eg 様に sff な请<1«いち>< お■けいた 


8 ’ ぁか I 2叫3で… な 

4 GH* 5 JKL 6 UNiO^B^H 
7 PQRS 8 TUV 9 WXYzj^j| 

-。ゎ- 


^ 検索結果び表示すれます。 


I 迷惑乂ールを報告する 

田 


台 巧 ( Gmail ) 



^ 受信トレイ画面び表示すれます。 

旦 


報告するスレッドの □ 

^ □び D に変わります。 

■ 複数のスレツドを選択することもできます。 

且 


な 


迷惑乂ールを報告 


>§^^のスケた书ご扇け，1孤 

- OOB15»~Wi«iOOS10lf~lBWMi 

が撰 t マに。ぃて-る田。テーブに。い 
で、 な M レ、たし《す，ご麵■の g よろしく S 

- な Al«» ■口 t、 たし 》T - この Jt— ホ ♦ 

Jr . SM に S1V な 11««ぃ5 罕く SJU2Li^ 


■曼マークを付ける 


^ 迷惑乂ールとして報告すれます。 
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I 受信 h レイ L ソ外の乂ールを確認する 


I Google アカウントを追加する 


送信済かの乂ールだけを確認したり、下書きやラベルごとの乂一 
ル、非表示や停止乂ールを含めたすべての乂ールを確認したりする 
ことびでさます。 


田 


ホーム 画面で 


圏 


e 


乂ール-電話 


©巧 


( Gmail ) 



ホーム 画面で 


1 


な 


乂ール-電話 


©巧 


( Gmail ) 




n 受信トレイ画面び表示すれます。 

且 


斌 受信トレイ画面び表示すれます。 


国 @ ® 


アカウントを追加 


旦 


且 


画面た上の 


受信トレイすべてのラベルを表示 


^ ラベル画面び表示すれます。 


且 

確認するラベルをタップ 



^ ラベル内の乂ールび表示すれます。 


既存のアカウント 


M 新しいアカウント 


® 画面の指示に従つ 


てアカウントを設定 


^ アカウントび追加すれます。 


I Google アカウントを切り替える 

□ 


ホーム 画面で 


圖 e 


乂ール-電話 


©巧 


( Gmail ) 



^ 受信トレイ画面び表示すれます。 

□ 


受イ言トレイ 


@ 切り替えるアカウントをタップ 


护 アカウントび切り替わります。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 





























インターオ、ット乂ールに関する設化 


I アカウントを設定する 

ご利用のインターネット乂ールについて、ユーザー名（ユーザー 
ID ) やパスワード、ヴーバー名などの情報をご確認くだすい。 


□ 


ホーム 画面で 圏® 


乂ール-電話 


© a け—ル） 



^ アカウント設定画面び表示すれます（アカウント未登録時） 

□ 

乂ールアドレス/パスワードを入力 台 


ほとんどのアカウントのメールの 
セツトアツフは苗単な操作で完了し 
まず。 

参 ••♦•••@yahoo.co.jp 


B .@/_ ABC DEF 匿 p 
GHI JKL 
PQRS Tuv 


^ アカウント設定画面び表示すれます。 


乂ールアドレスによっては、受信設定/送信設定を手動で入力す 
る必要びあります ( fe 注山な をタップしても、手動で 
入力でさます）。 


且 


Q アカウント名/名前を 入力® 

^ インターネット乂ール（アカウント）の設定び完了します。 

■ ここで入力した名前び、宛先として送信乂ールに表示すれます。 


アカウントを追加する 


□ 


ホーム 画面で圖 © 


乂ール-電話 


©曾 け—ル) 



^ 受信トレイ画面び表示すれます。 

百 


国 e e 


アカウントを追加 



^ アカウント設定画面び表示すれます。 

■切降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 
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インターオ、ット乂ールを作成/送信す 
る 


受信したインタータ、ット乂ールを確認 
する 


I 作成/送信する 


I 新着乂ールを確認する 



^ 受信トレイ画面び表示されます。 

百 


口+ 



^ 乂ール作成画面びま示されます。 

且 

宛先/件名/本文を 入力® 



^ 乂ールび送信すれます。 


新着乂ールを受信すると、着信音び鳴り、ステータスバーに■■び 
表示すれます。 

□ 

ステータスバーを 下向きにドラッグ 



□ 

新着乂ール通知をタップ 



^ 乂ール詳細画面び表示すれます。 

■ 新着乂ールび複数あるときは、受信トレイ画面び表示すれます。 
確認する新着乂ールを選んでくだすい。 


I 乂ールを確認する 




^ 受信トレイ画面び表示すれます。 

且 

確認する乂ールをタップ 


^ 乂ール詳細画面び表示すれます。 





























111 


インターオ、ット乂ールを管理する 


乂ールを未読に戻す 


□ 


ホーム 画面で圓 ® 


乂ール-電話 


© a け—ル） 



^ 受信トレイ画面び表示すれます。 

且 


未読に戻す乂ールの □ 

^ □び D に変わります。 

■ 複数の乂ールを選択することもできます。 

旦 


巧 


；^哲也 。化 

」ご iMI- 巧曰のを■についで 一 jSW * が》0 
Xしにのでこ iM いにし ST. お S ししている 

植田=キォ 14が 

fl 田で T - いつちち巧 B になつで£0$ 

す，巧曰は》0びと3ごヴいました，大 SttS 

巧 BW ":" 

ご «■» ■いし CT.- お瘦れ掃です， S 巧 
ろなしでいる曰«について、ご m* いただ e た 

植田吉キォ 

‘ 本曰の巧ち合わなの#-お世 B になつて SD 
»す.本日のむちろわなの件についてご WI い 

さ5にメールを巧み込む 


且 


^ 乂ールび未読に変更すれます。 


乂ールを削除する 


□ 


ホーム 画面で圖 © 


乂ール-電話 


© 會 け-ル） 



^ 受信トレイ画面び表示すれます。 

旦 


削除する乂ールの □ 

^ □び D に変わります。 

■ 複数の乂ールを選択することもできます。 

且 


木が哲也 。化 

I CM - 明曰のを麵について一点 8 C が《0 - 
S したのでご M いたし* T お■ししている 

植田己キオ 14:M 

] ira です-いつをおな B になってお 0* 

T . 巧曰は SO びとラござい S した，大 gMa 

巧 Btt ":" 

ご■いし XT .- お■れ様です，お巧 
S なしてい i 曰«について，ご m いただ e た 

植田 S キオ in;M 

本日の巧ちろわなの# -おは防こなつてちウ 
* す。本日の巧ち含6だの件につけてご»い 

さ5にメールを巧み込む 


EL 


乂ールび削除すれます。 
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インターオ、ットを利用する _ 

ブラウザを利用して、インターネットか5情報を入手できます。 

I ブラウヴを利用する 

□ 

ホーム 画面で■嚴 ■ 



^ ブラウザ画面び表示すれます。 

■画面のスク□ールは、つリックで行います。 

■ SMS や乂ール内の URL をタップするとインターネット接続の確認 
画面び表示すれます。 EB をタップするとブラウザび起動しま 
す。 


I ブックマークに 登録す る 

田 

ホーム 画面で 織 



^ ブラウザ画面び表示すれます。 

旦 

登録するウェブぺージを 表示® 胃 Q 



^ ブックマーク画面び表示すれます。 

且 


名前、 URL などを 確認/変更© 因3 



^ 表示中のウェブページびブックマークに登録すれます。 



















ブック 7 —クを利用してアクセスする 


百 


ホーム 画面で■嚴 ■ 



^ ブラウザ画面び表示すれます。 

旦 


国© 

クをタップ 


Q yjBEgksBgj 6 つ'、 V ウスー 

^ 選んだブックマークの画面び表示すれます。 
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閲覧履歴を利用してアクセスする 


田 


ホーム画面で爲参 



^ ブラウザ画面び表示すれます。 

□ 


国© 


ブック マークー 覧 



且 



□ 


項目 （ Bn など）を タップ® 履歴をタップ 
^ 選んだ履歴の画面び表示すれます。 

~ I にまとめ5れていま 


よく閲覧するウてブページは、 
す。 


よく使用 
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I ウェブぺージを保存する 


I ブラウヴを設定する 


百 


ホーム画面で爲を 



S 3 ブラウザ画面び表示すれます。 


且 


保存するウェブページを 表示© @ 


ページを保存 


表示中のウェブページび保存すれます。 
を巧すと、ブラウザ画面に戻ります。 


I 新しいタブを開く 

複数のタブを開き、ウェブページを切り替えなび5利用できます。 

百 


ホーム 画面で（赏 ■ 



^ ブラウザ画面び表示すれます。 


旦 


国© 


新しいタブ 



^ 新しいタブびま示されます。 


このあと、 I = I を}甲し、をタップすると、タブを切 
り替えたり、閉じたりすることびできます。また、新しいタブを 


開くことちでさます。 


ブラウザに関するさまざまな設定を行ラことびできます。 

田 


ホーム 画面でをを 




設定び完了します。 

巧 SSL / TLS について 


SSL (Secure Sockets Layer ) と i Lb i ransport Layer 
Security ) とは、データを暗号化して送受信するためのプ□トコ 
ル（通信規約）です。 SSL / TLS 接続時の画面では、データを暗 
号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、 
企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましな 
どのネット上の危険か5保護します。 




















115 


□ ブラウヴ利用時の操作 
My SoftBank に□グインする 

My SoftBank では、ご利用料金やポイント数の確認、料金プラン 
やオプシヨンヴービスなどの契約変更、乂ールアドレスの変更や 
迷惑乂ール対策の設定などびできます。 

ブラウザ画面で胃 Q MWifeBiaa Q 

巧田 HBQ @ 画面の指示に従って操作 


情報を検索してアクセスする 

ブラウザ画面で、 URL 入力欄を タップ® 検索する語句を入力 
e e 検索結果をタップ 


ブックマークを編集する 


ブラウザ画面で胃 ® 

ブックマークを□ング タッチ® 
前/場所 ( URL ) を 編集© 因3 


ブック マークー 覧 


編集/フォルダ移動 


® 編集する 

e 名 


ブック7—クを削除する 

ブラウザ画面で胃 Q 
ブック7-クを□ング タッチ® 

m 


ブック7—クを削除 


e 削除する 

® 旧 


保存したウェブページを表示する 


ブラウザ画面で胃 @ 
gga の ページをタップ 


ブックマークー覧 I う■保存した 


画像を保を（ダウン□-ド）する 

ブラウザ画面で、画像を□ング タッチ© 


画像を保存 


保存（ダウン□ード）した画像などを確認する 

& V (ダウン□一 


ホーム 画面で圓 © 

ド） ® 画像などをタップ 


インターネット 


□ SSL / TLS 利用に関するごを意 


セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客 
様は自己の判断と責任において SSL / TLS を利用するものとしま 
す。お客様自身による SSL / TLS の利用に際し、ソフトバンク、 

シャープ株式会社および認証会社である日本ベリサィン株式会 
社、ヴィバートラスト株式会社は、お客様に巧し SSL / TLS の安 
全性などに関して何5保証を行ラものではありません。 
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力乂ラ 


静止画を撮影する . 118 

動画を撮穀する . 120 

すまざまなちまで撮穀する . 122 

人物の顔を登録して活用する . 123 

パーコードを言売か取る . 124 

名刺を電話帳に登録する . 125 

文字を読か取り辞書で調べる . 127 

文字を読か取る . 128 

お店などの情報を電話帳に登録する . 129 
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静止画を撮影する 

I 静止画を撮彩する 

本機では、 JPEG お式の静止画び撮影できます。 

■静止画を撮影する前に、 SD 力ードを取り付けてくだすい。撮影し 
た静止画は SD カードに保存すれます。 

□ 


ホーム 画面で 


圓 e 


力乂ラ 


e 留〇 


(力乂ラ） 



n 静止画撮影画面び表示すれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 


被写体を画面に表示 



■人物撮影時には、自動的に顔び検出すれ、ピントび合います（顔 
検出）。 

且 

の 

^ シャツター音び鳴ったあと、静止画び撮影すれ、 SD 力ードに保存 
すれます。 


I 静止画撮彩画面の見かた 



凸シーン 
凸ヴイブ 

B フオーカス 
Q シャッター 
B ミニプレビュー 
曰設定 

□ セルつタイ7— 
□ 静止画撮影 
□ 動画撮影 
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□ 静止画撮彩時の操作 

明るさを調整する 

静止画撮影画面を上下にドラッグ 


ズームを 利用する 

静止画撮影画面をちちにドラッグ/ピンチ 

■ 撮影ヴイブによっては、利用できないことびあります。 

ピントを固定する（フォーカス□ツク） 

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ 

■ ピントを固定した被写体び移動しても、自動的にピントび合ラ 
よラになります。 

■ フォーカス□ック中に、再度被写体をタップすると撮影できま 
す。 

■ フォーカス□ックは、おちに被写体の色をもとに移動を検出し 
ます。そのため被写体の色び薄かったり、背景の色と似ていた 
りするときは、正しく検出できないことびあります。 

撮影した静止画を確認する 

静止画撮影後、ミニプレビューをタップ 

■ このあと胃を巧すと、撮影した静止画を電話帳や壁紙に登 
録することびできます。 

■静止画表示中に< (共有）をタップすると、乂ール添付など 
び行えます。 

撮影サイズを変更する 

静止画撮影画面で匹のなど（ヴイブ） & 撮影ヴイブを 

タップ 

撮影シーンを切り替える 

静止画撮影画面で日雷など（シーン） e 撮影シーンをタッ 

プ 

セルフタイマーで撮影する 

静止画撮影画面で沒)®^など（タイ7—） ® 時間をタップ 

- SJ をタップすると、指定した時間経過後撮影すれます。 


インカ乂ラを利用する 


イン/アウトカ乂ラ切替 


静止画撮影画面で^ (設定 ） e 

■ インカ乂ラでは、シーンや撮影ヴイブなどは設定できません。 
■アウトカ乂ラに戻すときは、[：^ ( IN / OUT ) をタップしま 
す。 

力乂ラの使いかたを調べる 

静止画撮影画面で © QIEI 


B こんなときは 


Q . 力乂ラび起動できない/自動的に終了する 

A . 電池残量び少ないときは、力乂ラを起動できません。電池 
バックを充電してくだすい。 

A . 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面び表示 
すれた約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。 

A . 力乂ラ起動後、画像撮影前にしば5く何も操作しないでおく 
と、自動的に終了します。 

Q . 画像び暗い/粗い 

A . 被写体付近に強い光びあるか、画面内に強い光源び含まれて 
いませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まない 
ように撮影してくだすい。また、本機を温かい場所に長時間 
置いていたり、力乂ラ部分に直射日光び長時間当たったりす 
ると、画像び劣化することびあります。 

Q . ピントび合わない 

A . レンブカバーに指紋などび付くと、ピントび合わなくなりま 
す。乾いた桑弓かい布などで、きれいに巧いてお使いくだす 
し、。 


D 力乂ラ利用時のごを意 


力乂ラは一般的なモラルを守ってご使用くだすい。 


ミ^ 
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動画を撮彫する 

I 動画を撮彩する 

本機では、 MPEG -4/ AMR お式や H .264/ AAC お式の動画び撮影で 
さます。 


■ 撮影ヴイブによっては、利用できないお式もあります。 

■動画を撮影する前に、 SD 力ードを取り付けてくだすい。撮影した 
動画は SD 力ードに保存されます。 

□ 


ホーム 画面で圓 © 


力乂ラ 




(力乂ラ） 



確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


\ (設定） @ 


力乂ラ切り替え 


e 


ビデオカ乂ラ 



^ 動画撮影画面び表示すれます。 

■ 確認画面び表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

且 

被写体を画面に表示 €) g 



撮影開始音び鳴ったあと、動画撮影び始まります。 

■人物撮影時には、自動的に顔び検出すれ、ピントび合います（顔 
検出）。 

巧 


終了するときは [□ 

^ 撮影終了音び鳴り、 SD 力ードに保存されます。 


I 動画撮彩画面の見かた 


□百百 凸百 



回 Q 回凸 


凸シーン 
凸ヴイブ 

B フオーカス 
Q シャッター 
B ミニプレビュー 
且設定 

□ セルつタイ7— 
□ 静止画撮影 
□ 動画撮影 
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□ 動画撮彩時の操作 

明るさを調整する 

動画撮影画面を上下にドラッグ 


ズームを利用して撮影する 

動画撮影画面をちちにドラッグ/ピンチ 

■ 撮影ヴイブによっては、利用できないことびあります。 

ピントを固定する（フォーカス□ック） 

動画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ 

■ ピントを固定した被写体び移動しても、自動的にピントび合ラ 
よラになります。 

■ フォーカス□ックは、おちに被写体の色をちとに移動を検出し 
ます。そのため被写体の色び薄かったり、背景の色と似ていた 
りするときは、正しく検出できないことびあります。 

撮慕した動画を確認する 

動画撮影後、ミニプレビューを タップ® 動画をタップ 

■ このあと胃を押すと、撮影した動画の情報を確認すること 
びでさます。 

■ミニ プレビューをタップしたあと、< (巧有）をタップする 
と、乂ール添付などび行えます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

撮影ヴイズを変更する 

動画撮影画面で臣互固など（ヴイブ） e 撮影ヴイブをタッ 

プ 

撮影シーンを切り替える 

動画撮影画面で^など（シーン） e 撮影シーンをタップ 

セルフタイマーで撮影する 

動画撮影画面で沒廊など（タイ7—） e 時間をタップ 

■ をタップすると、指定した時間経過後撮影び始まります。 


ス□-ビデオを撮影する 


動画撮影画面で\ (設定 ） e e b 

e 被写体を画面に 表示® 

-約 5 秒後に自動的に撮影び終了し、動画び保存すれます。 


マイクを設定する 

動画撮影画面で^ (設定 ） e 

师 


7イク設定 


e 因百 


ビデオカ乂ラの使いかたを調べる 

動画撮影画面で © QIU 


B こんなときは 


Q . ビデオカ乂ラび起動できない/自動的に終了する 

A . 電池残量び少ないときは、ビデオカ乂ラを起動できません。 
電池バックを充電してくだすい。 

A . 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面び表示 
すれた約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。 

A . ビデオカ乂ラ起動後、画像撮影前にしば5く何も操作しない 
でおくと、自動的に終了します。 

Q . 画像び暗い/粗い 

A . 被写体付近に強い光びあるか、画面内に強い光源び含まれて 
いませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まない 
ように撮影してくだすい。また、本機を温かい場所に長時間 
置いていたり、力乂ラ部分に直射日光び長時間当たったりす 
ると、画像び劣化することびあります。 

Q . ピントび合わない 

A . レンブカバーに指紋などび付くと、ピントび合わなくなりま 
す。乾いた桑弓かい布などで、きれいに巧いてお使いくだす 
し、。 


D 力乂ラ利用時のごを意 


ご利用にあたって 

力乂ラは一般的なモラルをずってご使用くだすい。 


連続撮彰可能時間について 

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大％ B となります。こ 
のヴイブを超えますと撮影は停止します。引き続き撮影すれる場 
合は、撮影を再度開始してくだすい。 




SoftBank 104SH 
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さまざまなち法で撮彫する 

目的に合わせて力乂ラの種類を切り替えて撮影できます。また、力 
乂ラのはた5きをお好かで設定することもできます。 


I 力乂ラを切り替える 

□ 


ホーム 画面で 


1 e 


力乂ラ 


e 逊 


(力乂ラ） 



群 静止画撮影画面び表示すれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


% (設定）© 


力乂ラ切り替え 


e 


力乂ラの種類をタップ 



鮮 力乂ラび切り替わります。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


I おちな力乂ラの種類 

おちな力乂ラの種類とはた5きは、次のとおりです。 


力乂ラの種類 
連写力乂ラ 


ビデオカ乂ラ 


ス□ービデオカ 
乂ラ 


なたりさ 

自動的に連続して撮影できます。 

動画び撮影できます。 

ス□ーモーションの動画び撮影できます。 


魚眼力乂ラ 


'ニチユアライ 
ブカ乂ラ 


魚眼レンブを利用したよラなひずんだ写真び 
撮影できます。 

ミニチュアで再現したよラな風景写真び撮影 
でさます。 


I 力乂ラのはた 5 きを設定する 



ホーム 画面で 圏® 


力乂ラ 


e 猫 


(力乂ラ） 



P 静止画撮影画面び表示すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 

% (設定） 

^ 各種設定画面び表示すれます。 

且 

設定項目を タップ® 設定操作を行ラ 
^ 設定び完了します。 
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□ 力乂ラ設定時の操作 
手ぶれを軽減する（静止画撮影時のか） 

各種設定画面で 6が邸を M Q 03 


笑顔を検出して自動的に撮影する（静止画撮影時の 
か） 


各種設定画面で 


夭顔フオーカス 


シャツ タ—設定■う1 シャツ タ —モ— 


な 


被写体び振り向いたときに自動的に撮影する（静止 
画撮影時のか） 


各種設定画面で 


振り向き 


シャッター設定■う■シャッターモード 


な 


撮影場所の明るすに応じて感度を変更する（静止画 
撮影時のか） 


各種設定画面で 


ISO 感度 


@ ISO 感度をタップ 


撮影後の保存方法を設定する 


各種設定画面で 

/皿 


保存設定匿う ■ 自動位置情報付加 


e 皿 


画質を設定する 

各種設定画面で~ 


画質設定 


台 画質をタップ 


連写力乂ラの種類を設定する 

連写力乂ラの撮影画面で國など（連写種類） e 種類を 
タップ® 枚数/ヴイブをタップ 


人物の顔を登録して活用する 


I 人物の顔を登録する 

あ5かじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報 
び表示すれたり、ピクチャーで自動的に分類すれたりするよラにな 
ります。 


□ 


ホーム 画面で 圏® 


e ^ (力乂ラ） 



[3 静止画撮影画面び表示すれます。 


確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


個人/ぺット検出 


% (設定）© 

n 個人/ペット検出画面びま示されます。 


且 


且 


画面のガイドに合わせて人物の顔を表示 



[ S 顔び検出すれれば、ガイドの色び変わります。 

m 

田 


ミ川 


SoftBank 104S 


x 
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百 


登録する場所を タップ® 


新規に入力 


反!西登録 
g 括巧の情なをを巧 
新規に入力 


^ 顔登録画面びま示されます。 

□ 


名前入力欄を タップ® 名前を 入力® 化■踊 



^ 人物の顔び登録すれます。 


百人物検出利用時の操作 
乂モを登録する 

顔登録画面で、乂モ入力欄を タップ® 乂モを 入力® 


登録した情報を編集する 


個人/ペット検出画面で 際词讓艦 Ha e 人物を タップ® 
isi e 項目を タップ® 編集 操作© 


登録した人物を削除する 


個人/ぺ、ット検出画面で 

脚 I を3 


登録情報編集 


© 人物を タップ® 


複数検出時の優先順位を変更する 

個人/ペット検出画面で 際劍讓雕龍慧 ® 人物を タップ® 
e 移動する場所にドラッグ 


パーコードを読か取る 


I パーコードリーダーを 利用する 


パーコード （QR コードや JAN コード）を読か取り、乂モ帳へ登録す 
るなどして利用でさます。 



^ 読取力乂ラ画面び表示すれます。 


旦 


パーコード 



^ パーコードリーダー画面びま示すれます。 

■ 「バーコード」び表示すれていないときは、应^をタップしま 
す。 


且 

読か取るパーコードを画面中央に表示 



n 自動的にバーコードび読か取られ、読取を吉果画面び表示されま 
す。 
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名刺を画面中央に 表示® @13 


■ 画面に名刺全体び表示されるよラにしてくだすい（名刺に応じ 
て、縦向き/横向きのどち5でもかまいません）。 


□ パーコードリーダー利用時の操作 
読か取り結果を利用する 

読取結果画面で、乂ールアドレス/ URL / 電話番号を タップ® 
名■画面での操作 

■読取結果画面で胃を巧すと、読か取りデータとして登録し 
たり、乂モ帳に登録したりすることびできます。 

明るさを調整する 

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ 

が前に登録した読か取りデータを確認する 

バ_コ_ドリ_ダ_画面で I = I © 區 
データをタップ 

ヘルプを確認する 

パーコードリーダー画面で胃 e 


B こんなとさは 


Q . バーコードリーダーび起動できない/自動的に終了する 

A . 電池残量び少ないときは、起動できません。また、しば5く 
何ち操作をしなかったときは、自動的に終了します。 


Q パーコードリーダー利用時のごを意 

バーコードの種類やヴイブなどによっては、正しく読か取れない 
ことがあります。 


名刺を電話帳に登録する 


I 名刺リーダーを利用する 

名刺内の文字情報（日本語/英数字）を読か取って、電話帳に登録 
でさます。 


□ 


ホーム 画面で圍 ® 


©編 （読取力乂ラ） 



読取力乂ラ画面び表示すれます。 

□ 




厂 ^ 


L J 




^ 名刺リーダー画面びま示されます。 

■ 「名刺」び表示すれていないときは、应^をタップします。 

□ 


ミ^ 


SoftBank 104S 



x 
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□ 




電話帳登録 



■ 確認画面び表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 

ISO 



^ 読か取った情報び入力すれた電話帳編集画面びま示されます。 

■ このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。 

且 

祥 電話帳に登録すれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

□ 名刺リーダー利用時の操作 


明るさを調整する 


名刺リーダー画面を上下にドラッグ 


フォーカス設定を変更する 

名刺リーダー画面で胃 ® I 
をタップ 


フォーカス設定 


® 設定項目 


ヘルプを確認する 

名刺リーダー画面で胃 ® 


ヘルプ 


D 名刺リーダー利用時のごを意 

名刺のデザインやカラー、文字ヴイブなどによっては、正しく読 
か取れないことびあります。 


Q こんなとさは 

Q . 名刺リーダーび起動できない/自動的に終了する 


A . 電池残量び少ないときは、起動できません。また、しば5く 
何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。 
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文字を読か取り辞書で調べる 


I ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを利用する 

熟語（漢字び連続した文字列）や英単語を読か取って、辞書で意味 
を調べることびできます。 


□ 


ホーム 画面で 圏® 


©編 （読取力乂ラ） 



^ 読取力乂ラ画面び表示すれます。 

□ 


瞬漢/瞬英 


r 


L 




j 


I 凶 ^ 


^ ラクラク瞬漢 / 瞬英ルーペ画面び表示すれます。 

■ 「瞬漢/瞬英」び表示すれていないときは、应^をタップしま 
す。 

且 

読か取る文字をルーペ内に表示 €> 


をお使いになるときは、周囲への i 
よラにしましよラ。 

ような巧巧 

度や/> 





読か取った熟語の読か、または英単語の日本語訳び表示されま 
す。 


□ 


をお使いになるときは、周囲への i 
よラにしましよラ。 

ような巧捉 
巧や/; 





旦 


目的の単語などをタップ 
^ 意巧び表示すれます。 

□ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時の操作 
明るさを調整する 

ラクラク瞬漢/瞬英 j レーペ画面を上下にドラッグ 

ヘルプを確認する 

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面で胃 e Qifei 


B こんなとさは 


Q . ラクラク瞬漢/瞬英ルーペび起動できない/自動的に終了す 
る 

A . 電池残量び少ないときは、起動できません。また、しば5く 
何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。 


D ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時のごを意 

文字のおやカラー、ヴイブなどによっては、正しく読か取れない 
ことびあります。 


ミ^ 
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x 
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文字を読か取る 


I テキストリーダーを利用する 

文字情報（日本語/英数字）を読か取って、乂モ帳に登録したり、 
乂ールを作成したりすることびできます。 

ここでは、単語を読か取り、乂モ帳に登録する操作を例に説明しま 
す。 

□ 


ホーム 画面で 圏® 


力乂ラ 


©編 


(読取力乂ラ） 



^ 読取力乂ラ画面び表示されます。 

旦 


つ-丰乂卜 



^ テキストリーダー画面び表示すれます。 

■ 「テキスト」び表示すれていないときは、应^をタップしま 
す。 


且 

読か取る文字を画面中央に 表示® IB 


▲▲株巧会な 
株式会社 □□ 
00株す会な 
株式舍社 AA 

■■お式会な 


且 

□ / □ で読か取る行を 選択® @13 


▲▲株す舍社 
株式会せ □□ 
00踩ゴ舍社 
株式会社 AA 

■■株す会な 



^ 読取結果（モード種別）画面び表示すれます。 

旦 




降 読取結果（登録）画面び表示すれます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


且 


乂モ帳登録 




^ 乂モ帳に登録すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 
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□ テキストリーダー利用時の操作 
読か取り文字の種類を変更する 

読取結果（モード種別）画面で胃 e モード種別をタップ 

単語が外の読か取り結果を利用する 

読取結果（登録）画面で、 URL / 乂ールアドレス/電話番号を 
タップ® 各画面での操作 


読か取り結果を修正する 

読取結果（登録）画面で胃 e 


e 編集 操作® 


■読取結果（登録）画面で胃を巧すと、続きや追加を読か 
取ったり、辞書で調べたりすることびできます。 

明るさを調整する 

テキストリーダー画面を上下にドラッグ 


フォーカス設定を変更する 

テキス h リーダー画面で胃 ® 
項目をタップ 


フォーカス設定 


©設定 


ヘルプを確認する 

テキストリーダー画面で胃 ® QIU 

B こんなとさは 

Q . テキストリーダーび起動できない/自動的に終了する 

A . 電池残量び少ないときは、起動できません。また、しば5く 
何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。 

D テキストリーダー利用時のごを意 

文字のおやカラー、ヴイブなどによっては、正しく読か取れない 
ことびあ0ます。 


お店などの情報を電話帳に登録する 

I お店情報リーダーを利用する 

店名や電話番号などの文字情報（日本語/英数字）を読か取って、 
電話帳に登録できます。 

□ 


ホーム 画面で圍 ® 


©編 （読取力乂ラ） 



読取力乂ラ画面び表示すれます。 

□ 


お店情報 


厂 


L 

J 

1 盤がが置 1 が 

K-3-k! か！ • か HK 1 SB1HI 


^ お店情報リーダー画面びま示されます。 

■ 「お店情報」び表示すれていないときは、 巧 をタップしま 
す。 

且 

読か取る文字を画面中央に 表示® @13 


rra 

Ox レストラン 
03 0141 -XXXX 

束京巧品 W 区 0011 T 目 XXSXX 号 

営業時面；ランチ 11 時〜 15 時 
ディナー 18 時〜 22 時 
を化日：ル晒曰 


ミ^ 


SoftBank 104S 


x 
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□ 


電話帳登録 



■ 確認画面び表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 

E30 



^ 読か取った情報び入力すれた電話帳編集画面びま示されます。 

■ このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。 

且 

鮮 電話帳に登録すれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

□ お店情報リーダー利用時の操作 


明るさを調整する 


お店情報リーダー画面を上下にドラッグ 


フォーカス設定を変更する 

お店情報リーダー画面で胃 ® 
頂目をタップ 


フォーカス設定 


@ 設定 


ヘルプを確認する 

お店情報リーダー画面で胃 ® 


ヘルプ 


D お店情報リーダー利用時のごを意 

文字のおやカラー、ヴイブなどによっては、正しく読か取れない 
ことびあります。 


Q こんなとさは 

Q . お店情報リーダーび起動できない/自動的に終了する 


A . 電池残量び少ないときは、起動できません。また、しば5く 
何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。 













音楽/静止画/動画 

音楽を聴く . 132 

静止画/動画を確認-管理する . 134 

画像を加工する . 138 
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音楽を聴く 


I 曲再生画面の見かた 


I 曲を再生する 

次のファイル形式に対応しています。 

■ 3 GPP . 3 GPP 2. MP 4、 MP 3、 AMR 、 WMA 、 ASF 、 PIFF、OGG 
Vorbis 、 WAVE 、 MIDI 、 XMF 、 RTTTL / RTX 、 OTA 、 iMelody 、 
ADTS raw AAC、FLAG 

□ 

ホーム画面で圓 ® I «asi e Q (音楽） 



^ ライブラリ画面び表示すれます。 

■ しソ前に音楽を起動していたときは、終了時の画面び表示されま 
す。 



□ 


□ 曲リストに戻る 
□ 曲のイ乂ージを表示/アルバム名 
B 曲名/アーティス h 名 
□ 前の曲または現在の曲を最初か5再生 
旦一時停止/再生 
且曲を検索 
□ 曲詳細画面を表示 
□ 次の曲を再生 


I 曲詳細画面の見かた 


旦 




U - 

アイイス hjB 

( 「アルバム」など）を選択 

□ — 

回 


□ — 

MusicOI 

不明なアーテイスト 


tJ 

—>t W ■■ w '卜 •— 

_ 1 _ 1 _ I 


且 


頂目を タップ® 再生する曲をタップ 



且 

U- 


m 

旧 


游 曲び再生すれます。 


□ 曲リストに戻る 
□ 曲のイ乂ージを表示 
B 曲名/アーティスト名/アルバム名 
□ ドラッグで再生位置を移動 
旦シャッつル再生を切り替え 
□ 前の曲または現在の曲を最初か5再生 
H - 時停止/再生 
0曲を検索 
□ 曲を評価 

巧] 全曲リピート/ 1 曲リピート/通常再生を切り替え 
田次の曲を再生 


■ 「曲」を選んだときは、頂目をタップする必要はありません。 

■ カテゴリによっては、頂目をタップしたあとアルバム名などを 
タップする必要びあります。 
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I 画面□ック時の曲操作パネル表示について 

曲を再生中に一定時間操作をしない状態び続くと、再生を継続 
したまま画面表示び消えて、画面□ックび設定すれます。このと 
き roi を巧すと画面び点のし、画面□ック解除画面に曲操作パネル 
び表示すれます。 

■ 曲操作パネルをタップすると、画面□ック解除画面で曲の操作び 
でさます。 


— Q 



□ 前の曲または現在の曲を最初か弓再生 
0- 時停止/再生 
B 次の曲を再生 


プレイリストを作成する 


田 




ホーム 画面で圖 ® 


@ Q 诣楽） 



ライブラリ画面び表示すれます。 


しソ前に音楽を起動していたときは、終了時の画面び表示すれま 
す。 


旦 


画面をちちにフリックして「プレイリスト」を還択 



^ プレイリスト画面び表示すれます。 

且 


Hh © プレイリスト名を 入力© 因3 



新しいプレイリストび作成すれます。 

□ 


画面をちちにフリックしてカテゴリを 選択® 頂目をタップ 



「曲」カテゴリを還んだときは、項目をタップする必要はありま 
せん。 


邮撇\邵片画画 


SoftBank 104SH 
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m 

プレイリストに追加する曲を□ングタッチ 



百 



プレイリストをタップ 



目3 曲びプレイリストに登録すれます。 

□ プレイリスト利用時の操作 


プレイリストを再生する 


プレイリスト画面で、プレイリストを□ング タッチ® iOEa 


プレイリスト内の曲を再生する 


プレイリスト画面で、プレイリストを タップ® 曲をタップ 


プレイリストを削除する 


静止画/動画を確認 I 管理する 

静止画や動画を、人物/イベント/地図などカテゴリ別に整理して 
利用でさます。 


I 静止画/動画を表示する 

SD カードに保存すれた静止画/動画を表示できます。次のファイル 
形式に対応しています。 


画像 


ファイル形式 


静止画 


動画 


JPEG 、 PNG 、 GIF 、 BMP 、 WBMP、WEBP 

扣 PP 、3 GPP 2. MP 4、 WMV 、 ASF 、 PIFF 、 
WebM 、 Matroska 、 MPEG 2 -TS 



r ® つォルダ画面び表示すれます。 

■ 切前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面び表示す 
れます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

□ 


つオルダをタップ 



^ 画像一覧画面び表示すれます。 



イベント 


でさます。 


〇をタップすると、カテゴリ別に表示 


プレイリスト画面で、プレイリストを□ング タッチ® isIB 

e 因 a 
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且 


静止画/動画をタップ 



08 静止画/動画び表示すれます（ファイル表示画面） 


動画を再生するときは、このあと動画をタップし、利用するアプ 
リケーシヨン ( 川し卜4。0む八を選択します（確認画面 
び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだすい）。 


I 人物別に整理する 

人物を新規作成して、撮影済かの静止画/動画を分類します。 

■ 力乂ラで顔登録した人物も、ここで新規作成した人物と同様に分 
類すれます。 


田 

ホーム 画面で圍 © 


e m (ピクチャー） 



^ つオルダ画面び表示すれます。 


切前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面び表示す 
れます。 

確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


& e 夕 （整理）® 



新規作成 


胃 人物新規作成画面び表示すれます。 

百 


新規作成する人物の静止画/動画を順にタップ（因表示） @ 
@ (実行） 



邮撇\邵片画画 


SoftBank 104S 


x 
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□ 

枠をドラッグして、フォルダに表示する範囲をミ夫定 ©画 （決 
定） 



旦 


人物名を入力する 


e 人物名入力欄を タップ® 人物名を入力 


e の 



旦 

因 

^ 人物のフォルダ画面び表示すれます。 


I イベント別に整理する 

イベントを新規作成して、撮影済かの静止画/動画を分類します。 

-カレンダーに予定を登録していれば、予定の期間に撮影した静止 
画/動画は、同じイベントとして自動的に分類すれます。 

□ 


ホーム 画面で圍 ® 


力乂ラ 


e 困 


(ピクチャー） 



^ つォルダ画面び表示すれます。 

■ しソ前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面び表示す 
れます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 


イベント 



^ 登録されているイベントび表示すれます。 


且 


6 夕懼理 ） e 


新規作成 
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□ 


新規作成するイベントの静止画/動画を順にタップ（因表示） 
© @ (実行） 



回 


イベント名を入力する 


ント名を 入力® 因3 


® イベント名入力欄を タップ® イべ 



□ 


因 

^ イベントのつオルダ画面び表示すれます。 


I 撮彩場所別に整理する 

位置情報を設定して、撮影済かの静止画/動画を分類します。 

■ GPS 機能を利用して、撮影した静止画/動画に位置情報を付加 
し、自動的に撮影場所別に分類することちできます。 


田 

ホーム 画面で圍 © 


e m (ピクチャー） 



^ つオルダ画面び表示すれます。 


切前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面び表示す 
れます。 

確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


Eign 



^ 地図び表示すれます。 

且 


固© 


場所設定 



このあと、フリック/ピンチで設定する場所の地図を表示しま 
す。 


邮撇\邵片画画 


SoftBank 104S 


x 
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□ 


登録する静止画/動画を□ング タッチ® 地図に ドラッグ® 

四 



鮮 撮影場所に登録すれます。 

□ ピクチャー利用時の操作 
スライドショーを利用する 


画像一覧画面で & 


スライドシヨー 


画像を壁紙に登録する 


つアイル表示画面で r = ] ® 


画像を登録 




•た(降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 


画像を削除する 

ファイル表示画面で画（削除 ） e isg 

-圓（削除）び表示すれていないときは、画面をタップすると 
表示すれます。 


Q こんなとさは 


Q . 静止画や動画び表示すれない 

A . データベースび無効となっている可能性びあります。 PC 接 
続用 microUSB ケーブルでバソコンと本機を接続して、 SD 
力ード内の r ¥ PRIVATE ¥ SHARP ¥ PM 」 の 「 DATABASE 」 

つオルダを削除してか5使用してくだすい。 


画像を加工する 


I 静止画を回転する 


画像によっては、利用できないことびあります。 



つォルダ画面び表示すれます。 

■ しソ前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面び表示す 
れます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 

つオルダをタップ 



^ 画像一覧画面び表示すれます。 



イベント 


でさます。 


〇をタップすると、カテゴリ別に表示 


且 


静止画をタップ 



^ 静止画び表示すれます。 
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□ 


固（編集 ） e 


画像編集 



^ 画像編集画面び表示すれます。 

-固（編集）び表示すれていないときは、画面をタップすると表示 
すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


日 


■囚關 Q 回転ちまをタップ 



^ 静止画び回転します。 

■このあと、をタップずると、他の編集び行えまず。 


且 


編集兀/ 


^ 編集び完了し、別ファイルとして SD 力ードに保巧すれます。 


I 静止画のサイズを変更する 

画像によっては、利用できないことびあります。 

□ 


ホーム 画面で圍 © 


© 嚴（ピクチャー） 



^ フォルダ画面び表示すれます。 


-しソ前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面び表示す 
れます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


フオルダをタップ 



岡 画像一覧画面び表示すれます。 

I 、 巧 an をタップずると、カテゴリ別に表示 


イベント 


でさます。 

且 


静止画をタップ 



静止画び表示すれます。 


邮撇片画画 


SoftBank 104S 


x 
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□ 


固 （編集）® 


画像編集 



^ 画像編集画面び表示すれます。 

-圍（編集）び表示すれていないときは、画面をタップすると表示 
すれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


リヴィズ 


® ヴイブをタップ 



^ ヴイブび変更すれます。 

■このあと、をタップずると、他の編集び行えまず。 


且 


編集兀/ 


^ 編集び完了し、別ファイルとして SD 力ードに保巧すれます。 
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緊急速報乂ールを利用する 

気象庁び凳表する「緊急地震速報」および国や地ち公共団体か5の 
「災害-避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時 
の受信設定は「有効」となっています）。 

I 緊急速報乂ールを受信すると 

ステータスバーに 回 と乂ッセージび表示すれ、緊急地震速報/災 
害-避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知弓せします。 

■ 通話中、通信中および電波状態び悪いときは受信できません。 

-受信時には、7ナーモード設定中でも警告音び鳴動します。 

□ 

ステータスバーを下向きにドラッグ 



^ 通知パネルびま示されます。 

百 

緊急速報乂ール通知をタップ 



辟 緊急速報乂ール受信乂ッセージー覧画面び表示すれます。 

旦 

確認する緊急速報乂ールをタップ 


I L ソ前に受信した緊急速報乂ールを確認する 




n 緊急速報乂ール受信乂ッセージー覧画面び表示すれます。 


百 

確認する緊急速報乂ールをタップ 



f 胃 緊急速報乂ールび表示すれます。 


□ 緊急速報乂ールを無効にする 


緊急速報乂ール受信乂ッセージー覧画面で ® 

固 e 技 ( ■ 表示 ） e 


利用しない 


D 緊急速報乂ール利用時のごを意 

お客様のご利用環境-状況によっては、お客様の現在地と異なる 
エリアに関する情報び受信すれる場合、または受信できない場合 
びあります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を 
受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本ヴー 
ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ 
ん。 


^ 受信した緊急速報乂ールび表示すれます。 
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Google7 、ップを利用する 


Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能 
を利用できます。お'帯情報を表示したり、航空写真で景色を確認し 
たりすることちできます。 


指定した場所の地図を表示する 


田 


ホーム画面で B ® 


交通 ■ 地図 


© ¢1 (マップ） 



^ 7ップ画面び表示すれます。 


■ 確認画面び表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


且 


凶® 住所や都市、施設名などを入力 


i み 


W ザ 

か"？ •か!！ •か 

巧品 

か 

1 み 2 ABC 3 

な 

4 則 5 JKL ら 

因玄 7^ 馬 H 

111 1 。 I 。ゎ 


且 


住所や都市、施設名などをタップ 
^ 指定した場所の地図び表示すれます。 


Q Google マップ利用時の操作 

現在地の地図を表示する 

7ップ画面で因 

■あ5かじめ、 GPS 機能を設定しておいてくだすい。また、「無 
線ネットワークを使用」を有効 （ 巧 ） にすると、より位置情 
報を取得しやすくなります。 

現在地付近の便利な情報を確認する 

7ップ画面で夕 €> 取得する情報を タップ® 確認する情報 

をタップ 

■あ5かじめ、 GPS 機能を設定しておいてくだすい。また、「無 
線ネットワークを使用」を有効 （ or ) にすると、より位置情 
報を取得しやすくなります。 

地図に渋滿情報や航空写真などを表示する 

マップ画面で資 ® 表示する情報をタップ 

■あ5かじめ、 GPS 機能を設定しておいてくだすい。また、「無 
線ネットワークを使用」を有効 （ or ) にすると、より位置情 
報を取得しやすくなります。 

目的地までの経路を調べる 

7ップ画面で み® 現在地/目的地（到着地）を 入力® 

« (車）/ B (公共交通機関）/ * (徒歩） 


な 


経路を検索 


マップの詳しい操作を調べる 

マップ画面で @ gjM 


滴望な讓賊 


SoftBank 104S 


x 
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ナビを利用する 


I 経路を確認する 

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音 
声で確認できます。 

■あ5かじめ、 GPS 機能を設定しておいてくだすい。また、「無線 
ネットワークを使用」を有効 （Bf ) にすると、より位置情報を 
取得しやすくなります。 

□ 



^ 目的地の選択画面びま示されます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 


目的地を入力 




® 目的地（住所や都市、施設名など）を 入力® 



^ ナビ画面び表示すれます。 

□ ナビ利用時の操作 
経路を変更する 


ナビ画面で胃 ® 


経路情報 


6 111 @ 対象の経路を 


タップ ® A 


ナビを終了する 


ナビ画面で胃 e 


ナビの終了 


付近の便利な情報を取得する（プレイ 
ス） 


I 情報を取得する 

レストランやガソリンスタンド、銀行 ATM など、現在地付近の便利 
な情報を取得できます。 

■あ5かじめ、 GPS 機能を設定しておいてくだすい。また、「無線 
ネットワークを使用」を有効 （ nr ) にすると、より位置情報を 
取得しやすくなります。 

□ 



^ プレイス画面び表示すれます。 

□ 


取得する情報をタップ 



r ' 情報び表示すれます。 

且 

確認したい情報をタップ 
^ 情報の詳細び表示すれます。 


□ 検索する情報の種類を追加する 


プレイス画面で [ M ] © 


検索を追加 


® 情報の種類を入力 


な 固の 


ナビの詳しい操作を調べる 

ナビ画面で胃 e QIU 


ヘルプ 




































145 


ちだちの位置/状況を確認する 
(Latitude) 


地図上でちだち同±の現在地や現在の状況を、確認し合ラことびで 
きます（あ5かじめ、 Google アカウントで□グインしておいてくだ 
すい）。 


Latitude に参加してちだちを招待する 


□ 


ホーム 画面で圍 © 


コ兰ユニケーシヨン 


台 g ( Latitude ) 



Latitude 画面び表示すれます。 


■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


且 


ち 



且 


連絡先から選択 


@ 追加したいちだちをタップ 
乂ールアドレスか5ちだちを追加することちできます。 


□ 


lEim 

^ 相手に承認すれれば、ちだちび追加すれます。 


B Latitude の詳しい操作を調べる 


Latitude 画面で 


地図表示 


©国© 


Good le 卜ークを利用する 


Google I クは、 Google のインスタント乂ッセージヴービスです。 
携帯電話やバソコンの Google I ク利用者とコミユニケーシヨンを 
とることびできます。また、ビデオチャット、ボイスチャットも利 
用できます（あ5かじめ、 Google アカウントで□グインしておいて 
くだすい）。 


ちだちをトークに招待する 


□ 


ホーム 画面で圓 © 


乂ール-電話 


©咳 （卜ーク） 



トーク画面（ちだちリスト画面）び表示すれます。 

旦 



且 


追加したいちだちの Google アカウントを 入力© な 

^ ちだちび招待を受け入れると、トーク画面にちだちのアカウント 
がま示すれます。 


浦望な讓碟 


SoftBank 104S 


x 
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I h — クを利用する 

百 



^ I -ーク画面（ちだちリスト画面）び表示すれます。 


旦 



^ チャット画面びま示されます。 

且 

乂ッセージを 入力© 

^ 乂ッセージび送信すれます。 


D Google 卜ーク利用時の操作 

オンライン ステータスと 乂 ッセー ジを設定する 

ちだちの画面に表示すれる自分のステータスと乂ッセージを設定 
することびでさます。 

トーク画面（ちだちリスト画面）で、自分のアカウントをタッ 
プ © ステータス欄を タップ® 設定するステータスをタッ 
プ €> ステータス乂ッセージ欄を タップ® ステータス乂ッ 
セージを入力 


チャットの巧待を受け入れる 

Google トークへ招待されると、トーク画面（ちだちリスト画 
面）に通知び表示すれます。 


-ク画面（ちだちリスト画面）で 


チヤツトへの招待 


e 


I クを終了する 


I -ーク画面（ちだちリスト画面）で S 6 


□グアウト 


チヤツトをオフレコにする 


ちだちとのチヤツトの履歴を残すないよラにできます。 


チャット画面で 「ミ] @ 


才つレコにする 


チヤツトの履歴を消去する 


これまでのチヤツトの履歴を消去することびできます。 


チヤツ h 画面で 6 


チャットの履歴を消去 




















Google 検索を利用する 


本機やインターネット上の情報などを検索することびできます。 


情報を検索する 


□ 


ホーム 画面で B ® 


がンター ネット 


e 回 （検索） 



^ 検索画面び表示すれます。 


■ 確認画面び表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


検索するキーワードを 入力® 国 
^ 検索結果びま示されます。 

■ 音声で検索するときは、 ft をタップして検索したい言葉を本機に 
向かって話してくだすい。 


且 


確認する情報をタップ 
n 情報び表示すれます。 

□ 検索対象を変更する 

検索画面で胃 €> @ 

タップ （ Bf 表示） 


検索巧象 


e 検索対象を 


電卓で計算をする 


電卓を利用する 


□ 


ホーム 画面で圍 © 


e 圈價卓) 



^ 電卓画面び表示すれます。 

旦 


画面のキーをタップして計算を行ラ 



計算結果び表示すれます。 


□ 計算結果を コピーす る 


計算結果表示中に胃 e 


浦望な讓顯 


SoftBank 104S 


4 


x 
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カレンダーを利用する 


カレンダーを利用してスケジュール管理びできます。インターネッ 
卜上の Google カレンダーと同期することちできます（あ5かじめ、 
Google アカウントで□グインしておいてくだすい）。 


I カレンダーに予定を登録する 

田 



^ カレンダー画面び表示すれます。 



国© 


予定を作成 



斌 予定登録画面び表示すれます。 


且 


タイトル/開始曰時/終了日時などを 入力® 



I 予定を確認する 


□ 


ホーム 画面で 圏® 


ツ-ル 


©屈 


(カレンダー） 



P カレンダー画面び表示すれます。 

旦 

曰時を 表示® 予定をタップ 



^ 予定詳細画面び表示すれます。 


辟 予定び登録すれます。 
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カレンダーを同期する 


□ 


ホーム画面で圍 €> 西 HQ e ^ (カレンダー) 



^ カレンダー画面び表示すれます。 

□ 


国© 


表汀^するカレンター 


2012年2月 圆 

け 

拍 1130 乂 31 东1 木2 

国 

予定を作成 

mm 

巧巧 


21 [ 巧示するカレンダー 1 

1 

の 

腕 



且 


アカウントをタップして同期設定を変更 



^ タップするたびに、設定び切り替わります。 


同期するカレンダー 


_ I をタップすると、アカウントに登録してい 

るカレンダー別に同期び設定できます。 


D カレンダー利用時の操作 

カレンダー画面の表示を変更する 

カレンダー画面で、画面を上の年月/年月曰部分を タップ® 

回/圓/回 


予定リス h 


次/前の月を表示する（月表示時） 

カレンダー画面で上下にフリック 

次/前の週を表示する（週表示時） 

カレンダー画面でちちにフリック 

次/前の曰を表示する（曰表示時） 

カレンダー画面でちちにフリック 

次/前の時間帯を表示する（曰/週表示時） 

カレンダー画面で上下にフリック 


滴望な讓黯 


SoftBank 104S 


X 
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世界時計を利用する _ 

世界の都市の時計を表示することびできます。 


I 都市を追加する 

田 

ホーム画面で圓 © QHD @ © (時計） 



^ 世界時計画面び表示すれます。 


I た(前に時計を起動していたときは、終了時の画面びま示されま 
す。このときは、■な巧!自若 ■ をタップしてください。 


旦 


追加する 



^ 都市の選択画面び表示すれます。 

且 


都市をタップ 



□ 世界時計利用時の操作 


ヴマータイムを設定する 

ヴ 7 ー タイムび設定され ている 都市には-み-び表示すれます。変 
要するときは、次の操作を行います。 

世界時計画面で、都市を□ング タッチ® 


ヴ7—タイム切り替 


a 


都市を選んで削除する 

世界時計画面で 含© 都市をタップ （ Bf 表示）© 圆 

圆 


都市の表示順を並べ替える 


世界時計画面で三 ■ © 並べ替える都市を□ング タッチ® 
変更する位置に ドラッグ® 


^ 都市び追加すれます。 
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アラームを 利用す る 


あ弓かじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお 
知5せします。 


アラームを 設定す る 


□ 


ホーム画面で H © CSHD & © (時計） 



^ 世界時計画面び表示すれます。 


■ た(前に時計を起動していたときは、終了時の画面び表示されま 
す。 


□ 



^ アラーム画面び表示すれます。 

且 


登録先 （ 


アラーム1 


など）をタップ 



^ アラーム設定画面び表示すれます。 


且 


lig ^ e 時刻を選択 @ 因3 



アラームび 設定すれます。 

I アラーム 設定時刻の動作 

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知5せ 
します。 



■アラームを止めるときは、 tu をちにドラッグします。 

回 「スヌーズ」とは 

アラーム動作時にアラームを止めてち、しば5くすると再度動作 
する機能です。 


浦望な讓黯 


SoftBank 104S 


x 
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D アラーム 利用時の操作 


くり返しを設定する 


アラーム設定画面で j^gnaii ® くり返し方法をタップ 

■ 「曜日」を選んだときは、このあと曜日を指定する操作び必要 
です。 


アラー ムの名称を設定する 

アラーム設定画面で © 入力欄を タップ® 名称を入 

力® 因3 


アラーム 音を変更する 


アラーム 設定画面で 


アラーム音 


Q アプリケーション （ 
など）を タップ® アラーム音をタツ 


プ @ Eia / 因 3 


パイブレータを設定する 

アラーム 設定画面で 


バイブレータ設定 


バイブレータ設定 


I をタップするたびに、有効 （ H ) /無効 
( [^ ) び切り替わります。 


スヌーズを設定する 


.ヌーズ設定 


アラーム設定画面で 
■ をタップするたびに、有効 （田） /無効 

(巧）び切り替わります。 


アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する 

アラーム鳴動中に、ををにドラッグ 

スヌーズ待機中にスヌーズを解除する 
スヌーズ待機中に、 迈 1 をちにドラッグ 


スト、ップウォ、ッチを利用する 

-国 - 

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間（ラップタイ 
ム）を計測できます。 


I ス h ップウォッチを利用する 



ホーム 画面で圍 © 


ツ-ル 


© © (時計) 



^ 世界時計画面び表示すれます。 

■ しソ前に時計を起動していたときは、終了時の画面び表示されま 
す。 

□ 


ストップウォッチ 



^ ストップウォッチ画面び表示すれます。 

巧 



^ 計測び始まります。 

□ 


ストップ 


^ 計測時間び表示すれます。 




























経過時間をお知 5 せする 
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□ ストップウオ、ソチ利用時の操作 


計測結果をリセットする 

計測終了後に iiuraa 


ラップタイムを計測する 

計測中に 

■ ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に I 
をタップします。 


あ5かじめ指定した時間び経過したことを、アラーム音やパイブ 
レータでお知5せします。 


タイマーを設定する 


□ 


ホーム 画面で 圏® 


© © (時計） 



世界時計画面び表示すれます。 


切前に時計を起動していたときは、終了時の画面び表示すれま 
す。 


□ 


タイ7- 



[ S タイ7—画面び表示すれます。 

且 


時間を入力 



■ / / / IBESI をタップして入力します。 

■ 「00 : 00」に戻すときは、をタップします。 


□ 


スタート 


カウントダウンび始まります。 


設定時間を経過すると、アラーム音やバイブレータでお知5せし 
ます。カウントダウンを停止するときは、 kumkei または m 
UD 9 をタップします。 


滴望な讓黯 


SoftBank 104SH 
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B タイ 7 —利用時の操作 


Twitter を利用する 


時間を手動で入力する 

タイマー画面で、時間表示部を タップ® 時間を 入力® 因3 


Twi け er を利用してツイート（つぶやき）を投稿したり、他の人の 
ツイートを閲覧したりすることびできます。 Twitter について詳し 
くは、 Twitter のホームぺージ （ http :// twitter . com /) を参照してく 
だすい。 


アラーム音を変更する 


タイ7—画面で 


e 


アラーム 音 


台 アプリケーション 


( msfgm 、 篇闘 など）を タップ® アラーム音を 
タップ® / 03 


パイブレータを設定する 


タイ7—画面で @ 


バイブレータ設定 


パイブレータ設定 


をタップするたびに、有効 （固） /無効 


(同）び切り替わります。 



^ Twitter 画面び表示すれます。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


0 @ ツイートを 入力® 


ツイート 


ツイートび送信すれ、 Twi け e 「 画面に表示すれます。 


已 Twitter 利用時の操作 

タイムラインを表示する 

Twitter 画面 C 公 

■ 自分とフオ□一している相手のツイートび表示すれます。 


Twitter 内の情報を検索する 

Twi け e 「 画面で#® 検索文字列入力欄を タップ® 検索文 
字列を 入力® 検索方法を タップ® 目的の項目をタップ 
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こユース や天気を確認する 


I こュースや現在地の天気を確認する 

をジャンルのニュースや、現在地の天気を確認できます。 

■あ5かじめ、 GPS 機能を設定しておいてくだすい。また、「無線 
ネットワークを使用」を有効 （ or ) にすると、より位置情報を 
取得しやすくなります。 


□ 


ホーム 画面で圓 ® 
気） 


e m (ニュースと天 



^ ニュースと天気画面びま示すれます。 

日 


確認したいニュースや天気のタブをタップ 



^ ニュース/天気予報び表示すれます。 


このあと、をニュースなどをタップすると、詳細情報びま示され 
ます。 


己こユースや天気予報を更新する 


-スと天気画面で 


丫 ouTube を利用する 


丫 ouTube にアップ□-ドされている、すまざまな動画コンテンツ 
を視聴できます。本機か5動画のアップ□ードを行ラこともできま 
す。 


動画を視聴する 


□ 


ホーム 画面で g © 


© 圖 （ YouTube ) 



YouTube 画面び表示すれます。 


-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


動画をタップ 

動画び再生すれます。 

■ 動画再生中に動画をタップすると、再生び一時停止すれます。 
時停止中にタップすると再開すれます。 


□ 動画を投稿する 


アカウント 


® アカウントを タップ® 旦 
など）を 


コンテシが7タージャー 


丫 ouTube 画面で_ 

@ アプリケーション （ 

タップ® 動画をタップ 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

■ あ5かじめ、 YouTube のアカウントを設定しておいてくだす 
し、。 


滴望な讓驟 


SoftBank 104S 


x 
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乂モ帳を利用する 

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することびできま 
す。 

I 乂モ帳に登録する 

□ 

ホーム画面で圓 €> ( 3 B 0 G B (乂モ帳） 



^ 乂モ帳一覧画面び表示すれます。 

旦 



^ 乂モび登録すれます。 


I 乂モを確認する 

田 


ホーム 画面で圍 €> 


、ソ-ル 


©己 （乂モ帳) 



^ 乂モ帳一覧画面び表示すれます。 

旦 


乂モをタップ 


■ メ巧® L 

同なをの巧巧00巧5番出□を手に-- 


2012^)2/01 10;的 

オススメしたいお店 K スタのおはし… 
2012/01/30 1 5:56 

巧しし、物バッグ財なネックレス時… 

,1 ぷ階日 


2012/01/3011:00 
かなちゃんの巧生曰プレゼント巧»… 
2012/01/2712:01 


〇 


^ 乂モび表示すれます（乂モ帳表示画面）。 
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□ 乂モ帳利用時の操作 
乂モを選んで削除する 

® 乂モをタップ （ Bf 表示） 


乂モ帳一覧画面で 


選択削除 


乂モをすベて削除する 


乂モ帳一覧画面で 

の 


選択削除 


e 際お a e 回圆 e 旧 


乂モを検索する 


乂モ帳一覧画面で胃 ® 銀3 e 検索語入力欄を 

タップ® 検索語を 入力® & 乂モをタップ 


乂モを編集する 

乂モ帳ま示画面で f 


& 編集 操作® 


乂モを乂ール本文に挿入する 


乂モ帳表示画面で [ M ] © 
ケーシヨンび起動 


乂ール本文へ挿入 


Q アプリ 


乂モを送信する 


乂モ帳一覧画面で ® ■視 BCT 刷輔 / R 口 m 

国 & 乂モをタップ （ BT 表示 ） e e 03 D 

Q アプリケーションび起動 


乂モをテキストファイルに変換する 

乂モ帳表示画面で胃 ® ■历械知 ® 因3 

■変換後のテキストファイルは、コンテンツマネージャーの 
「 Doc 」 に保存すれます。 


パソコン用つアイルを利用する 


I Documents To Go を利用する 

Microsoft ® Word 、 Microsoft ® Excel ®、 Microsoft ® 
PowerPoint ® で作成したファイルや、 PDF お式のつァイルを閲覧で 
さます。 

■ ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示すれな 
かつたりすることびあります。 


田 


ホーム 画面で圓 © 


© 睛 (Documents To Go ) 



Documents To Go 画面び表示されます。 


-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


ファイルの種類を タップ® ファイルをタップ 



^ つァイルびま示されます。 

回完全版について 

完全版を購入すると、つァイ J レの新規作成や編集などの機能を利 
用することびでさます。 


浦望な讓黯 


SoftBank 104S 


x 
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答'種データを管理する 

SD カードに保存すれた、静止画/動画/音楽などを表示できます。 


I っ 夕を表示する 

□ 

ホーム画面で圓 © LiBJ , © 4 (コンテンツマネー 
ジヤ ー) 



因 コンテンツマネージヤー画面び表示すれます。 

旦 

データの種類をタップ 



■ 画面下部ををちにつリックすると、隠れているデータの種類び表 
示すれます。 

且 

データをタップ 

P データび表示（再生）されます（ファイル表示画面）。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ コンテンツマネージヤー利用時の操作 

データを選んで削除する 

コンテンツ マネージヤー 画面で、 データの 種類を タップ® 認 
(削除）© 削除するデータをタップ （ B 表示）© 固 

固® 店田！ 


データを並べ替える 

コンテンツ7ネージャー画面で、データの種類を タップ® 
© BBa © 並べ替えちまをタップ 


表示を切り替える 

コンテンツ7ネージャー画面で、データの種類を タップ® 

国© 


グリッド/リスト切替 


データの読か込かについて 

Bluetooth ® 通信で受信した電話帳、乂モ帳、乂ールなどのデー 
夕は、コンテンツマネージャーのに保存すれます。各 
データは、次の操作で本機に読か込むことびできます。 
コンテンツマネージャー画面で UiiLUM @ 読か込むデータ 
を タップ© 画面の指示に従って操作 

- emi 形式の乂ールは、読か込めません（閲覧/返信などは巧能 
です）。 

-データの詳細を確認するときは、データを□ングタッチしたあ 
と、层画をタップします。 
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歩数計を利用する 


1曰の歩数や歩行距離、消費力□リーなどを記録したり、確認したり 
することびできます。これまでの履歴ち確認できます。 


歩数計の記録を開始する 


□ 


ホーム 画面で H ® 


このアプリをご利巧頂くには 
r 歩ちほ t 」 を ON にする 
が要び友日まず。 

投定を巧いまずか？ 

しれ、一] 


^ 歩数計設定画面び表示すれます。 

□ 


e 図 (mm) ® 面 D 


ユーザー情報 



□ 


操作用暗証番号を 入力® 因3 

□ 


を項目を タップ® を項目を 入力® 



身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。 


回 


因。 


歩数計 ON 


( cr 表示） 



□ 


因 

^ 歩数計び有効となり、歩数計画面び表示すれます。 


歩数や消費力□リーなどを確認する 


□ 


ホーム 画面で圍 © 


©画 （歩数計） 



旦 




I I クササイス■: 3.7 Ex 1 



歩数や消費力□リーなどび表示すれます（歩数計画面） 


浦望な讓黯 


SoftBank 104S 


x 
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I 歩数計画面の見かた 



□ 目標達成率（目標設定時のか有効） 
凸今週のエクヴヴイブ（身体活動）量 
旦今日のエクヴヴイブ（身体活動）量 
D 今日の歩数 
g 今曰の歩行距離 
且今日の消費カロリー 
B エクヴヴイブモードを表示 
□ 歩数履歴を表示 
□ ヘルプを表示 
の力□リーモードを表示 
田歩数モードを表示 


エクヴヴイブとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動 
強度 (3 METS ) X 歩行時間（時）で算出します。 


□ 歩数計利用時の操作 


表示モードを切り替える 


歩数計画面で、画面下部の 


エクササイズ 


BD をタップ 


/ / PilMI 


ェクヴヴイズモードでは 3 METS じ(上の歩数び、力□リーモード 
では脂肪燃焼量び確認できます。 


歩数計を無効にする 

歩数計画面で [ M ] ® 


歩数計設定 


e 


歩数計 ON 


表示） 


B こんなとさは 

Q . カウントすれない 

A . 操作中は、正しく計測できないことびあります。 

A . 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないこ 
とびあります。 

A . 電源を切っているとき、歩行開始直後の数歩はカウントすれ 
ません。また、バイブレータ動作中は正しくカウントすれな 
いことびあります。 


D 歩数計利用時のごを意 

平地での一定した歩行動作 （1 分間に100歩程度の速度）び基本 
となります。また、歩数計で算出されるを数値は、あくまでも目 
安としてご活用くだすい。 


歩数履歴を確認する 

歩数計画面で IMM 

■ このあと画面下部の ■团聞脚 ■ 、巨回！、 HEW 、 ■巧施 を 
タップすると、表示び切り替わります。 


目標を設定する 

歩数計画面で胃 e 
数値を 入力® 


目標設定 


e 設定項目を タップ® 
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音声を録音/再生する 


会議や取材などの音声を録音できます（あ5かじめ、 SD カードを取 
り付けておいてくだすい）。 


音声を録音する 


□ 


ホーム画面で H © 13 BB © 妥（ボイスレコーダー) 



^ ボイスレコーダー画面び表示すれます。 

□ 



P 録音開始音び鳴り、録音び始まります（スモールライト点滅） 


日 


録音を終了するときは 
P 録音び終了します。 

■録音中に電話びかかってくると、録音は停止すれ、電話を受ける 
ことびできます（そこまでの録音データは自動的に保存されま 
す）。 

■ 録音終了後に iOEa をタップずると、音声を再生できます。 


が前に録音した音声を再生する 


□ 


ホーム画面で圖 © GHD @ 妥（ボイスレコーダー) 



ボイスレコーダー画面び表示すれます。 

旦 


iOEa 



且 


ファイルをタップ 



再生び始まります（再生画面） 

且 


再生を終了するときは己三] 
n 再生び終了します。 

■電話びかかってくると、再生は一時停止すれ、電話を受けること 
びでさます。 


滴望な讓賊 


SoftBank 104S 


x 
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I 再生画面の見かた 



D 再生/一時停止 
凸早戻し 
B ファイルを削除 
【1 フアイルを送信 
百早送り 


已ボイスレコーダー/ボイスプレイヤー利用 
時の操作 

再生音量を変更する 

再生画面で m / [ T ] (ザ） 

再生しているファイルを削除する 

再生画面で圓 €) 030 


再生しているファイルを送信する 


再生画面で 固® 
アプリケーションび起動 


Bluetooth 送信乂ールへ添巧 


& 


再生しているフアイ J レの詳細情報を確認する 


再生画面で e 


詳細情報 


•確認を終わるときは、因3をタップします。 


単語を辞書で調べる 


I 内蔵辞書を利用する 


内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることびできます。 
■調べた単語は、単語カードに登録できます。 



ホーム 画面で圓 © 


ツ-ル 


©置 （辞書) 



n 内蔵辞書画面び表示すれます。 


旦 

語句を入力 

^ 文字を入力するたびに、該当する単語の候補び表示すれます。 

且 

単語をタップ 



^ 単語の意巧び表示すれます。 
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I ネット辞書を利用する 

ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の情報を 
検索できます。 

■ ネット辞書の利用には、インターネットへのアクセスび必要で 
す。 

□ 

ホーム画面で 圏® の HD ® a (辞書） 



□ 


辞書切替 



且 


ネット辞書 （ 「百科事典」など）をタップ 



^ ネット辞書画面び表示すれます。 


■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


語句を 入力® 



^ 検索結果び表示すれます。 

且 


目的の検索結果をタップ 

検索結果の詳細び表示すれます。 


滴望な讓碟 


SoftBank 104S 


x 
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B 辞書利用時の操作 


別の辞書を利用する 


内蔵辞書/ネット辞書画面で お翻控 1 e 辞書をタップ 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


履歴を確認する 

内蔵辞書/ネット辞書画面で iM Q 履歴をタップ 


別の単語を調べる 


内蔵辞書/ネット辞書画面（検索結果表示中）で 
■ このあと、語句を入力して調べ直してくだすい。 


ひさなおす 


単語カードに追加する 


内蔵辞書画面（検索結果表示中）で 


単語カード追加 


単語テストを行ラ 


内蔵辞書画面（検索結果ま示中）で 


単語テスト 


e 


件数を 


タップ® テスト 開始® 

(次の単語表示） Q テスト 終了® 


(解答表示）/ 


終了する 



图 


•途中で終了するときは、をタップします。 


単語カードを確認する 

内蔵辞書画面で彎 © 単語カードをタップ 


さ5に詳しく調べる 


ネット辞書画面（検索結果表示中）で 


す5に詳しく 


ネット辞書の使いかたを確認する 

ネット辞書画面で胃 © Qifei 


辞書を更新する 


ネット辞書画面で 


辞書管理 


e 


辞書をタップ （居 f 表示） 


利用する辞書を選ぶ 


ネット辞書画面で 


辞書管理 


な 


辞書をタップ （居 f ま示） 


mixi を利用す苗 

mixi へ日記や写真を投稿したり、他の人の情報を閲覧したりするこ 
とびでさます。 

mixi について詳しくは、 mixi のホームぺージを参照してくだすい。 

I 更新情報を閲覧する 

□ 


ホーム 画面で 


圍 


e 


コミュニケーション 


© 0^ 


( mixiSH ) 



^ mixiSH 画面び表示すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

旦 

閲覧する項目をタップ 



n 更新情報一覧画面び表示すれます。 

■切降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 


I mixiSH 画面の見かた 



□ 日記を投稿 
□ ボイスを投稿 
凸最新の情報に更新 
□ 通知や更新時間を設定 
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ボイスを投稿する 


田 


ホーム画面で圍 ® 


コミュニケーション 


台赖 ( mixiSH ) 


^ mixiSH 画面び表示すれます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


□ 


つぶやく 


m 


〇 0 
CEB am 




^ ボイス作成画面び表示すれます。 

日 


ボイスを 入力® 


つぶやく 

1 

タイトルを 入力® 本文を 入力® 1 

曰記投稿 


^ ボイスび投稿すれます。 


日記を投稿する 


田 


ホーム 画面で圖 ® 


コミュニケーション 


台 ( mixiSH ) 



mixiSH 画面び表示すれます。 


確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


旦 


曰記投稿 


到 


〇 0 




^ 日記作成画面びま示すれます。 

且 



[ S 日記び投稿されます。 

D 画像を投稿する 

日記作成画面（タイトル/本文入力後）で 
を タップ® 


曰記投稿 


写真貼付 


©画像 




滴望な讓黯 


SoftBank 104S 


x 
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Facebook を利用する 

Facebook を利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの 
情報を閲覧したりすることびできます。 

Facebook について詳しくは、 Facebook のホームぺージを参照して 
くだすい。 

I Facebook で情報を交換する 

□ 



辟 Facebook 画面び表示すれます。 

■しソ降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 


電子書籍を閲覧する 


I GALAPAGOS App for Smartphone を利用 
する 

□ 


ホーム 画面で 


圓 e 


エンタ乂 


因 


(GALAPAGOS App ) 



^ GALAPAGOS App for Smartphone 画面び表示すれます。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


GALAPAGOS App for Smartphone 画面の 
見かた 


_ 


D 



u 書棚（画面のをちフリックで切り替え） 
□ ストアへアクセス 
旦ブックシェルつ（書籍一覧）を表示 
□ 設定などのツールを表示 
B 最新情報を確認 


己詳しい操作ち法を確認する 


GALAPAGOS App for Smartphone 画面で ^^319 @ GGB 

















Wi-Fi / 接続 

パソコンと USB で接続する . 168 

Wi - Fi で接続する . 170 

Bluetooth ® 機能を利用する . 173 

他の機器と静止画/動画や音楽を共有する . 176 
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パソ□ンと USB で接続する _ 

本機をバソコンなどと接続し、データを転送したり本機の SD カード 
内のデータをバソコンで利用したりすることびできます。 

I パソコン用ソフトウエアをインストールす 
る 

付属の PC 接続用 microUSB ケーブルを使用してバソコンと接続しま 
す。 

専用のバソコン用ソつトウエア （ MediaJet ) をインストールする 
と、本機の音楽や静止画、動画などのデータをパソコンと共有（同 
期）することびでさます。 

□ 

端子キャップを開き、外部接続端子に PC 接続用 micmUSB ケーブルを 
差し込む 



■ 端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すよラにし 
てくだすい。先端部分を持って引っ張ると、破損することびあり 
ます。 

■突起（〇部分）の位置を目印に、差し込か□を上にして取り付け 
ます。 

百 

バソコンの USB 端子に、 PC 接続用 microUSB ケーブルを差し込む 



宜 


インストール 



^ バソコンに MediaJet びインストールすれます。 

-じ(降は、本機およびパソコンの画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


I パソコンか5音楽/画像を転送する (MTP 
モー ド） 

付属の PC 接続用 microUSB ケーブルを使用してバソコンと接続しま 
す。 


著作権保護すれているデータなど、本機で再生できないことびあ 
ります。 



田 

端子キャップを開き、外部接続端子に PC 接続用 microUSB ケーブルを 
差し込む 


岡 


[ S ] 


■ 端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すよラにし 
てくだすい。先端部分を持って引っ張ると、破損することびあり 
ます。 

■突起（〇部分）の位置を目印に、差し&か□を上にして取り付け 
ます。 

百 

バソコンの USB 端子に、 PC 接続用 micmUSB ケーブルを差し込む 




■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

S _ 

ステータスバーを 下向きにドラッグ 



^ 通知パネルび表示すれます。 
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□ 


MTP モードで接続 


と表汀^すれていることを確認 



I 他のモードで接続すれているときは、通知パネルの 


PTP モー ドで 


カードリーダーモードで接続 n 高速転送モードで接 


M をタップしたあと、 


MTP モード 


をタップします。 


旦 


パソコンの MediaJet を 起動© ライブラリか弓プレイリストやア 
ルパムを作成後、同期を実行 

^ ファイルび転送すれます。 

■ライブラリの音楽や写真などを、ドラッグ&ド□ップで転送（コ 
ピー）することちできます。 


I 本機の SD 力ード内のデータをパソコンとや 
りとりする（カードリーダーモード） 

付属の PC 接続用 microUSB ケーブルを使用してバソコンと接続しま 
す。 


□ 


端子キャップを開き、外部接続端子に PC 接続用 microUSB ケーブルを 
差し込む 



端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すよラにし 
てくだすい。先端部分を持って引っ張ると、破損することびあり 
ます。 

突起（〇部分）の位置を目印に、差し込か□を上にして取り付け 
ます。 


□ 


バソコンの USB 端子に、 PC 接続用 micmUSB ケーブルを差し込む 



-確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 


且 


ステータスバーを下向きにドラッグ 


□ 


カードリーターモードで接続 


MTP モー ドで 


と表汀^すれていることを確認 

他のモードで接続すれているときは、通知バネルの I _ 

/ 14化 S 化 d 因 / 艦 をタップ 

したあと、た A …づ I け 


Wi - Fi / 瓣誰 


SoftBank 104S 


x 
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旦 


USB ストレージを ON にする 


な 因 a 



^ バソコンに本機の SD 力ードびマウントすれ、ファイルをやりとり 
できるよラになります。 


I 「 USB ストレージを ON にする」び表示すれないときは、ステータ 
スバーを下向きにドラッグしたあと、 1■归3就制 をタップしてく 
だすい。 

I マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあ 
と、 I ' M をタップしまず。 


マウント中に、 SD カードび必要なアプリケーションを操作する 
と、 SD カードを利用できない旨の乂ッセージび表示すれることび 
あります。このときは、マウントを解除してか5再度操作してく 
だすい。 


团 P 〔接続用 microUSB ケーブルについて 

本機に対応している PC 接続用 microUSB ケーブルのプラグ（切降 
「 micmUSB プラグ」と表記）は、お状び2種類あります（お買い 
上げ品によって、異なります）。 

■ 本機の外部接続端子に取り巧けるときは、 microUSB プラグの 
お状と向きをよく確かめて、突起と差し込か□を上にして差し 
込んでくだすい。 

- microUSB プラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続 
端子び破損することびあります。 


耳 



Wi - Fi で接続する _ 

本機は Wi-Fi (無線 LAN ) に対応しており、ご家庭の Wi - Fi 環境など 
を通じて、インターネットを利用することびできます。 Wi - Fi ルー 
ター （ F 0 N な製）をご利用のかたは 、 「FON Wi - Fi ルーター設定 
ガイド Book ( http :// mb . softbank . jp / mb / special / network / pdf / 
wifi _ howto _01 . pdf )」 を参照してくだすい。 

I アクセスポイントを選択して接続する 

□ 


ホーム 画面で [ M ] & 


端末設定 



□ 


Wi - Fi 設定 


Wi - Fi 設定画面び表示すれます。 

■ 「 Wi - Fi 」 び OFF のときは、 反百 g をタップして ON にしまず。 

且 

アクセスポイントをタップ 



且 


バスワードを 入力® 



パスワードは、ご家庭用の無線 LAN ルーターであれば、 「 WEP 」 
や 「 WPA 」 、 「 KEY 」 などと、ルーター本体にシールで貼5れて 
いる場合びあります。詳しくは、ルーターの乂ーカーにお問い合 
わせくだすい。また、公衆無線 LAN のバスワードはご契約のプロ 
バイダーにご確認くだすい。 
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日 


^ アクセスポイントに接続すれます。 

■ アクセスポイントによつては、パスワードの入力び不要なことち 
あります。 


I 公衆無線 LAN ヴービスを利用する 

「 BB モパイルポイント」に接続する方法を例に説明します。 

■ 公衆無線 LAN サービスをご利用になるときは、別途サービス提供 
者との契約などび必要です。 

■ あ5かじめ rwi - FiJ を ON に設定しておいてくだすい。 


□ 

ホーム 画面で[；^ @ 


端末設定その他の設定 



□ 


因 


ットワーク設定■う ■ 公衆無線 LAN 自動□クイン 



n 公衆無線 LAN アカウント設定画面び表示すれます。 

且 


BB モバイルポイント 



[9 BB モパイルポイント画面び表示すれます。 

□ 

励 / QS 

旦 

□グイン ID 入力欄を タップ® □グイン ID を入力 


Wi - Fi / 瓣誰 


SoftBank 104S 


x 
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旦 


バスワード入力欄を タップ® バスワードを 入力® 




^ 公衆無線 LAN ヴービスび利用できる状態となります。 

-確認画面び表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ 
すい。 

■ 「自動□グイン」を 「 ON 」 にしたときは、巨 B モパイルポイントの 
ヴービスエリアに入ると、自動的に接続すれます。 

-すべての公衆無線 LAN ヴービスとの接続を、保証するものではあ 
りません。また、ご利用エリアによっては、別途課金び発生する 
ことびあります。 


I Wi-Fi Direct を利用する 


本機は、簡単に Wi-Fi (無線 LAN ) を利用できる機能 （ Wi-Fi 
Direct ) に対応しています。 Wi-Fi Direct を利用すると、アクセス 
ポイントやインターネットを経由せずに、他の機器と Wi - Fi 接続びで 
きます。 



ホーム 画面で [ M ] & 


端末設定その他の設定 



□ 


ネットワーク設定 



Bluetooth 

««、麵ホち，推出の If 巧など 

ネットワーク技定 

•巧モード，公 siwiANaii □グインなど 
ロックとセキユ U テイ 
m ロック， BIEMBS など 

nmmm 

USBMHU . イヤホン ftSt など 



且 



X ネットヮーク技を 
な巧モード 

公巧捕 SLAN 自»□グイン 

Wi-Fi Direct 

ホームネットワーク巧を 
VPN 拉を 

モバイルネットワーク 


^ Wi-Fi Direct び有効となります。 

■ 「 Wi - Fi 」 び ON のときは、このあと因3をタップします （「 Wi - 
FiJ は自動的に OFF になります）。 
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□ Wi - Fi 利用時の操作 

アクセスポイントの情報を入力して接続する 

Wi-Fi 設定画面で @ ネットワーク SSID 
を 入力® ^9 & セキュリティ欄を タップ® セキュリ 
ティ種別を タップ® ■な a 

-セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 
必要びあります。 

接続を解除する 

Wi-Fi 設定画面で、接続中のアクセスポイントを タップ® 应] 

国 

アクセスポイント設定を削除する 

Wi-Fi 設定画面で、アクセスポイントを□ング タッチ® 

@ iebu 


トワークから切断 


B こんなとさは 

Q . アクセスポイントび検出されない 

A . 近くに複数のアクセスポイントび存在していませんか。近隣 
のチヤンネルを使用していると、正しく検出できないことび 
あります。 


Bluetooth ® 機能を利用する 

へツドセツトなどの Bluetooth ® 対応ハンズフリー機器と接続して利 
用することびできます。また、 Bluetooth ® 対応の携帯電話などと接 
続して、データをやりとりすることちできます。 


Bluetooth ® 機能を有効にする 


□ 


ホーム 画面で © 


端末設定 


e 


その他の設定 



旦 


0 皿 



^ Bluetooth ® 機能び有効となります。 

■ 〇〇をタップすると、巨 luetooth ® 機能び無効となります。 


Wi - Fi / 瓣誰 


SoftBank 104S 


X 
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I Bluetooth® 機器を登録（ペア設定）する 

近くにある Bluetooth® 機器を検索し、本機に登録（ペア設定）し 
ます。ペア設定した Bluetooth® 機器には、簡単な操作で接続できま 
す。 


■あ5かじめ、本機の Bluetooth® 機能を有効にしたうえで、ペア設 
定する Bluetooth® 機器を検出できる状態にしておいてくだすい。 

□ 


ホーム 画面で @ 


端末設定 


e 


その他の設定 



旦 


Bluetooth 



^ Bluetooth® 画面び表示すれ、「使用可能なデバイス」欄に近く 
にある Bluetooth® 機器び表示すれます。 


目的の機器び表示すれないときは、 
し、再検索をしてくだすい。 


デバイスの検索 


をタップ 


且 

ペア設定する機器を タップ® 画面の指示に従って機器を認証 

^ Bluetooth® 機器び登録（ペア設定）すれます（ペア設定後、ハ 
ンブフリー機器などは自動的に接続されます）。 

■機器によって、認証方まび異なります。 


ペア設定したノ \ンズフリー機器などと接続 
する 



ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


その他の設定 



旦 


Bluetooth 


X その他の醜 

泣■懼巧 

の mil の利巧方をモ B 定 

Bluetooth 

s 篇、编末名、樓化の R 巧など 

ネットワーク敝 

麵巧モード，公衆痛！ RLAN 白動□ブインなど 


ロックとセキュリティ 
■9 □ジク、 ns 需与など 



日付と時巧 



曲巧者向けオフシヨン 


ド^ Bluetooth ⑥画面び表示すれます。 

且 

「ぺアリングすれたデノ'くイス」欄か5接続する機器をタップ 
f 機器と接続すれます。 

回相手か5の接続要求を受けて接続する 

ペア設定している機器か5接続要求びあると、自動的に接続され 
ます。また、どち5もペア設定を解除しているときは、本機を他 
の機器か5検出できるよラにしてか5、相手機器を操作してくだ 
すし^。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 



























175 


□ Bluetooth ® 接続時の操作 

ペア設定を解除する 

巨 luetooth® 画面で、解除する機器の且 © 


ペアを解除 


接続しているノ\ンズフリー機器などを切断する 

Bluetooth® 画面で、接続中の機器を タップ© 因3 

他の機器か5本機を検出できるよラにする 


SBM104SH 


など）をタツ 


Bluetooth® 画面で本機の端末名 （ 

プ 

■ 端末名の下の表示び「周辺のすべての Bluetooth デバイスに表 
示」に切り替わり、他の機器か5本機び検出巧能になります。 
■—定時間経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定して 
いない機器には本機び表示すれなくなります。 

■ 自動的に検出不可となるまでの時間は、 Bluetooth の設定 内一 
「表示のタイムアウト」で設定できます。 

データを受信する（例：電話帳を一括受信したと 
さ） 

相手か5 データの 受信要求びあると、 ステータスバーに 觀び表 
示すれます。次の操作を行ラと、受信することびできます。 
ホーム 画面などで、 ステータスパーを 下向きに ドラッグ ® 
Bluetooth® 通信通知を タップ © © 受信完了後、 ス 

テータスパーを 下向きに ドラッグ ® Bluetooth® 通信通知を 
タップ © 読 か 込む データ (.vcf) を タップ © frig 啊ぉ 1 
& 操作用暗証番号を入力 €) 因3 €) 登録方法を タップ 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

■ 受信したデータは SD 力ードに保存すれており、コンテンツマ 
ネージャーか5ち読か&むことびできます。操作について、詳 
しくは、 「各種データを管理す る」 の「データの読か&かにつ 
いて」を参照してくだすい。 


データを1件送信する（例：電話帳） 

e 1 


乂ール-電話 


Bluetooth さ信 


送信する（画像なし）送信する 


(電話帳 ） e 

@ 旧 

/ — 


ホーム 画面で S © 

送信する電話帳を□ング タッチ® 

D (顔写真登録時は 
beom 風 ■ ) e 機器をタップ 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

データを選択して送信する（例：電話帳） 

e ■ 

I e f 


乂ール-電話 


Bluetooth 送信■今選選択送信 


ホーム 画面で 圓 e 

国 © 画 e 

話帳をタップ （ cr 表示） 

録時は 
e 機器をタップ 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


(電話帳 ） e 

e 電 

e e 店田！（顔写真登 

樹惑 gwom 良 ^ giw M / が康 ^ Muit 劍 ) 


データを全件送信する（例：電話帳） 


ホーム画面で圍 @ Rwn #-, e I (電話帳 ） e 

国 e 固 ■ e w 晒補 e 巧删目 e 旧 

の（顔写真登録時は 鮮法 W 減細— / mmm 
Wife が回 ■ ) e 操作用暗証番号を入力 €) 因3 ® ァ 
カウントを タップ © 機器をタップ 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


Q こんなとさは 

Q. Bluetooth® 機能を利用できない 

A. 機内モードを設定していませんか。 Bluetooth® 機能 
を有効にした状態で機内モードを設定すると、一旦、 
Bluetooth® 機能は無効となります。 


D Bluetooth ® 機能利用時のごを意 
接続について 

本機は、すべての Bluetooth® 機器とのワイヤレス接続を保証す 
るちのではありません。ワイヤレス通話やハンブつリー通話のと 
き、状況によっては雑音び入ることびあります。 

データ送受信について 

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示す 
れないことびあります。 


Wi-Fi / 瓣誰 


SoftBank 104S 


X 
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他の機器と静止画/動画や音楽を共有 
する 


Wi - Fi を利用して、 AQUOS など DLNA (家庭内電子機器の相互接続規 
格）対応のテレビ（た(降 「 AQUOS 」 と表記）やブルーレイディスク 
レコーダーと静止画/動画や音楽を共有することびできます（あ弓 
かじめ、 Wi - Fi を利用できるように設定しておいてくだすい）。 

I ホームネットワークヴーバーを設定する 

D 

ホーム画面で圓 ® @ 夕 (Smart Familink ) 



^ Smart Familink 画面び表示すれます。 


1. AQUOS で楽しむ 


などをタップすると、利用ちまび表示すれ 


ます。 


巧 


設定してかましよラ 



辟 設定ガイダンス画面び表示すれます。 


1 Wi - Fi を ON にしてくだすい 


_ I にチェックび付いていることを確 

認してくだすい。付いていないときは、 

SO をタップすると設定することびできます。 


1 Wi - Fi を ON にしてくだ 


且 


2本体のヴーパー設定を ON にしてくださいホームネッ H 



且 


公開ネットワーク 


® 接続するアクセスポイントをタップ 



旦 




[ S 3 本機び ホームネットワークヴーパーとして 設定（公開）すれま 
す。 

■ EBIfl をタップするたびに、有効 （ Bf ) /無効 （■) び切 
り替わります。 

且 


因 

〇 

AQUOS や ブルー レイディスク レコーダーをホーム ネッ トワークヴー 
バーに接続 


AQUOS の接続方ま D AQUOS ブルーレイの接続方法 


すると、詳しい説明び表示すれます。 

□ 


5接続を確認します 


^ 確認び完了すれば、ホームネットワークヴーバーとして利用でき 
ます。 


^ ホームネットワークヴーバー設定画面び表示すれます。 
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本機の静止画/動画や音楽を AQUOS で視聴 
I す§ 

本機をホームネットワークヴーパーに設定すると、 AQUOS の操作 
で、本機の静止画/動画や音楽を視聴することびできます。 

次の操作を行ラと、本機の操作で、本機の静止画/動画や音楽を 
AQUOS で視聴することびできます。 


田 


ホームネットワークヴーパー設定後、 


乂ニュー画を]へ 


I 本体のサーバ 
ON にして <K 


■' ごな U でください 


ヴーバ ーIttSON にレでください 


【巧 0 J 


^ Smart Familink 画面び表示すれます。 

□ 


AQUOS で楽しむ 



^ 本機の静止画/動画や音楽び表示すれます。 


I た(降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 

■ 本機の静止画/動画や音楽を、ブルーレイディスクレコーダーに 
転送することちできます。 


ブルーレイディスクレコーダーの動画など 
を本機で視聴する 


田 


ホームネットワークヴーバー設定後、 


メ■ニュー画面へ 


本巧のサーバ ーI お E を 
ON にして < ださい 


— >ネットクークに 
BS 玄 ON にしで<> 


3 


Smart Familink 画面び表示すれます。 

巧 


AQUOS PHONE で楽しむ 


擊5严む が巧 

じ•.い:•んい I I 

AQUOS PHONEr 

:! gE ぶ 

かか れ g ご •* 

ちっとつながる機能をご招か I 


^ ブルーレイディスクレコーダーの動画などび表示すれます。 

■切降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 

■ ブルーレイディスクレコーダー内の動画などを、本機に転送する 
ことちでさます。 


D ブルーレイディスクレコーダー のチユ — 

ナーを利用して、本機でテレビを視聴する 


ホームネットワークヴーパー設定後、 


AQUOS PHONE でテレビを見る 


乂ニュー画面へ 


e 


〇 ホームネットワークヴーバー 利用時のごを 
意 

静止画のヴイブによっては、 AQUOS で表示できないちのもあり 
ます。 


Wi-Fi / 瓣誰 


SoftBank 104S 


x 
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海外でのご利用 

ミ毎外でご利用になる前に . 180 

ミ毎外で電話をかける . 181 




180 

海外でご利用になる前に 

本機は世界対応ケータイです。お使いのソつトパンク携帯電話の電 
話番号をそのまま海外で利用できます。 

I 通信方式を設定する 

本機はお買い上げ時、 3 G の通信方式だけを利用できるよラに設定す 
れています。海外の通信事業者の通信ち式び異なる場合は、次の操 
作で通信ち式を選択します。 

■ 日本国内や 3 G ネットワークの通信事業者のかの地域で本機を使用 
する場合、設定を変更する必要はありません。 

□ 


ホーム 画面で [ M ] @ 


端末設定 


e 


その他の設定 


なの 


トワーク設定 



曰巧と時巧 



旦 


モバイルネットワーク EI ^ G / GSM 設定 



芦8 3 G / GSM 設定画面び表示すれます。 



I 通信事業者を設定する 

本機はお買い上げ時、自動的にお在地域の適切な通信事業者に接続 
するよラに設定すれています。特定の通信事業者を利用したい場合 
は、次の操作で設定します。 

□ 


ホーム 画面で [ M ] & 


端末設定その他の設定 




トワーク設定 



且 

接続するネットワークをタップ 


選択した通信事業者び設定すれます。 


■ 自動的に適切な通信事業者に接続するよラに設定するときは、眉 
間 股お a をタップします。 


I 利用巧能なすべてのネットワークを検索するときは、 
I をタップします。 


クを検索 


ネットワー 


自動的に通信方式を選択するよラに設定するときは、1111を 
タップします。 
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海外で電話をかける _ 

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイヴービスガイ 
ド」を携帯してくだすい。 

I 海外か5日本へ国際電話をかける 

□ 

ホーム 画面で 



鮮 電話画面び表示すれます。 

■着信履歴画面/発信履歴画面び表示すれたときは、 

タップしてくだすい。また、不在着信画面び表示されたときは、 
ド。を押し電話画面に戻ったあと、やり直してくだすい。 

旦 

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を 入力® 

^ 海外凳信アシスト画面び表示すれます。 

■ 電話番号の先頭には「+」を付けないでくだすい。 

且 


曰本の番号へ凳信 

巧が発<8アシスト 

090392 XXXX 6 

発值ずる方まを退巧して 
ぐださい 

曰本のをちへ発 a 
满在田のおへ胤！ 

その他の国の番号へ発 fli 
このまま発但 


^ 凳信すれます。 


I 滿在国の一般電話/携帯電話にかける 

田 

ホーム 画面で、 



罔 電話画面び表示すれます。 

■ 着信履歴画面/凳信履歴画面び表示すれたときは、を 
タップしてくだすい。また、不在着信画面びま示すれたときは、 
W を巧し電話画面に戻ったあと、やり直してくだすい。 

且 

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を 入力® 

^ ミ毎外凳信アシスト画面び表示すれます。 

■ 電話番号の先頭には「+」を付けないでくだすい。 

且 


'帯在国の番号へ凳信 



凳信すれます。 


瑜夕づ 9 。望巧 


SoftBank 104S 


x 
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I 海外か 5 日本 L ソ外の国へ国際電話をかける 

□ 

ホーム 画面でん 



^ 電話画面び表示すれます。 

■ 着信履歴画面/発信履歴画面び表示すれたときは、を 
タップしてくだすい。また、不在着信画面び表示すれたときは、 
ド。を押し電話画面に戻ったあと、やり直してくだすい。 

曰 

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 €> 

^ 海外発信アシスト画面び表示すれます。 

■ 電話番号の先頭には「+」を付けないでくだすい。 

百 


その他の国の番号へ凳信 

1. が備8アシスト 

090392 XXXX 6 

発巧ずるちまを進巧して 

日本のるちへ細 
巧巧田の s 号へ細 
その他の国の S ちへ細 


を8 国番号リスト画面び表示すれます。 



目3 発信すれます。 


-ソつトバンク携帯電話にかけるときは、相手びいる国にかかわ5 


ず、 


日本 ( JPN ) 


をタップします。 


田海外での電話利用時の操作 
国番号リストを変更する 


ホーム画面で胃 e e ® 

励 & L —— e 国/地域をタップ @ 
e 国/地域を タップ® 

_ I をタップすると、国名と国番号を手動で入 

力して変更できます。 


h か弓変更 


直接入力して変更 


国番号リストを削除する 


ホーム 画面で [ M ] & 

Q 


端末設定 


ユーヴーリスト 


& 国/地域を タップ® BOS 


か弓削除 


海外発信アシスト機能を利用するかどラかを設定す 
る 


端末設定 


KO ^-1 ■圖 


海外凳信アシスト機能 


ホーム 画面で © 

Q 

■ おが i 綿目 BcaeiaMa をタップするたびに、有効 （ Bf ) / 
無効 （■) び切り替わります。 





























端末設定 


プ □フィールの 設定 . 184 

音. パイブ ■ ライトの設定 . 184 

壁紙 ■ 画面設定 . 186 

省エネ設定 . 188 

端末情報の設定 . 188 

アカウントと同期の設定 . 190 

Wi-Fi 設定 . 190 

SoftBank Wi-Fi スポット設定 . 191 

通話の設定 . 191 

乂ールの設定 . 193 

ブラウヴの設定 . 193 

使いちガイドの設定 . 194 

ホーム切替の設定 . 194 

歩数計の設定 . 195 

データ使用の設定 . 195 

電池の設定 . 196 

microSD と端末容量の設定 . 196 

アプリケーションの設定 . 198 

位置情報の設定 . 198 

Bluetooth の設定 . 199 

ネットワーク設定 . 200 

□ックとセキュリティの設定 . 201 

外部接続の設定 . 204 

言語と文字入力の設定 . 204 

日付と時刻の設定 . 206 

ユーヴー補助の設定 . 207 

開発者向けオプションの設定 . 207 

おすすめ-コミュニケーションの設定 . 208 

初期設定 . 208 

才ールリセット . 209 
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プ□つイールの設定 


音 I バイブ！ライトの設定 


プ□つイールの設定 


音-パイブ-ライ h の設定 


□ プ□つィール 

自分の電話番号や乂ールアドレスを確認する 


プ□フイール 


ホーム画面で d ] e 隠 ® 

■ このあと画面ち上の iSi をタップずると、内容を編集できま 
す。 

■ このあと画面ち上の 目 をタップずると、 Bluetooth® 通信 
または乂一 J レ添付でデータを送信することびできます。 

Bluetooth ® 通信または乂ール添巧でデータを送信 
するときの項目を設定する 


ホーム画面で胃 @ 隠 ® yjmyMam @ 

同 e 粉 MM = 剛 e 送信する項目を選択 （ or 表 

示）® e 面0 


□ マナーモード 設定 


マナーモードを設定する 


ホーム画面で胃 e 既 e 
& げ & 設定項目をタップ 


パイブ-ライト 


□音量 

音楽.動画. ゲーム や、着信/通知音、 アラーム 音 
などの音量を設定する 


パイブ-ライト 


ホーム画面で胃 e 圏 ® 

& & パーをドラッグして音量を 調整® 因3 

■バーか5指を離すと、設定した音量で音び鳴ります。 


□ 電話着信 

電話の着信音の種類を設定する 

な 


端末設定 


パイブ-ライ 


ホーム 画面で @ 

D ® 論 - w 自 e to 幽 e アプリケーション （ 

W 么 m 画 • 、 など）を タップ® 着信音をタップ 

e 03 (または EO ) 

■着信音をタップすると、音び鳴ります。 

■ 常に同じアプリケーションか5着信音を選ぶときは、 iiIBi 
I をタップします （ BT 表示）。 


の操作で使用する 


電話着信時にバイブレータを動作すせるかどラかを 
設定する 


ホーム 画面で [ M ] & 

e e 

項目をタップ 


端末設定 


な 


パイブ I ライト 


ノ'\イブ（マナーモード OFF 時） 


@ 設定 


電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを 
設定する 


ホーム画面で I = I 0 

e 

e の 


端末設定 


-パイブ-ライト 


電話着信匡う ■ パイブパターン 


@ パターンをタップ 


パターンをタップすると、バイブレータび動作します。 


電話着信時に点火了させるスモールライトの光り方や 
色を設定する 


端末設定 


e 


ホーム 画面で Q 

Ee^B ® 設定項目を タップ® 因 3 


パイブ-ライト 
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□ 乂ール 

乂 一 J レの着信音の種類を設定する 

e f 


端末設定 


パイブ-ライ 


ホーム 画面で © 

B e iMHi ® tsimha Q アプリケーション （ 
msfsm 、 M 翻 など）を タップ® 着信音をタップ 
@03 (または Elga ) 

■着信音をタップすると、音び鳴ります。 

■ 常に同じアプリケーションか5着信音を選ぶときは 、 msai 
I をタップします （ BT 表示）。 


の操作で使用する 


乂ール着信時に動作すせるバイブレータのパターン 
を設定する 


端末設定 


な 


バイブ-ライト 


パイブレータ 


@ パターンを タップ® 


ホーム 画面で © 

な ma e 

taa 

■ パターンをタップすると、バイブレータび動作します。 

乂ール着信時に点火了させるスモールライトの化り方 
や色を設定する 


端末設定 


ホーム 画面で © 

6 WSBm Q e 

a & 設定項目を タップ® 旧 3 


な 


バイブ-ライト 


勉 


乂 -) レの着信音を鳴5す秒数を設定する 


端末設定 


e 


バイブ-ライト 


鳴動時間 


e 


時間設定 


e 秒数を選択 


ホーム 画面で © 

® gam ® 

e の 

■ 「一曲鳴動」を還んだときは、着信音び終わるまで鳴り続ける 
よラに設定すれます。 


□ お知5せ 


通知び届いたときの着信音の種類を設定する 


端末設定 


e 


パイブ-ライ 


ホーム 画面で © 

B @ 柳 iMa €> gsfeiiM お1 @ アプリケーション （ 

fAiiisrisnsi 、 mmH など）を タップ® 着信音をタップ 

& 03 (または Elga ) 

■着信音をタップすると、音び鳴ります。 

■ 常に同じアプリケーションか5着信音を選ぶときは 、 msn 
I をタップします （ BT 表示）。 


の操作で使用する 


通知び届いたときにスモールランプを点火 了させるか 
どラかを設定する 


端末設定 


な 


バイブ-ライト 


光を点滅すせて通知 


ホーム 画面で © 

e jssBa e 

■ E を巧就 をタップするたびに、設定 （Bf ) /解 
除 （■) び切り替わります。 


通知び届いたときの着信音を鳴5す秒数を設定する 


端末設定 


e 


パイブ-ライト 


鳴動時間 


e 


時間設定 


e 秒数を選択 


ホーム 画面で @ 

e issBa e 

な 因 a 

■ 「一曲鳴動」を選んだときは、着信音び終わるまで鳴り続ける 
よラに設定すれます。 


己ダイヤルパッド操作音 

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴5すかどラかを 
設定する 


端末設定 


e 


パイブ-ライト 


ホーム 画面で @ 

e ゎ ™ jiM 飄白 

■ teg •の™ a 。 顯胸 をタップするたびに、設定 （ Bf ) / 
解除 （■) び切り替わります。 

-「ダイヤルバッド操作音」を解除すると、電池バックの消耗を 
軽減できます。 


已タッチ操作音 

乂ニューをタップしたときに操作音を鳴5すかどラ 
かを設定する 


端末設定 


ホーム 画面で @ 

e fcgM 亂封 

■ をタップするたびに、設定 （ BT ) /解除 

(■) び切り替わります。 

■ 「タッチ操作音」を解除すると、電池パックの消耗を軽減でき 
ます。 


Q 画面□ックの音 

画面□ックの設定/解除時に音を鳴5すかどラかを 
設定する 


端末設定 


ホーム 画面で @ 

な SSEEESa 

■ loiitr 討 ■ BM か!^ をタップずるたびに、設定 （ BT ) /解除 
(■) び切り替わります。 

-「画面□ックの音」を解除すると、電池バックの消耗を軽減で 
きます。 


誰糾挪巧 
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□ タッチ操作パイブ 


ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータ 
を動作すせるかどラかを設定する 


ホーム 画面で[；^ @ 


e 


タッチ操作パイブ 


端末設定 


な 區 


-パイブ-ライト 


タッチ操作パイブ 


をタップするたびに、設定 （ BT ) /解除 


(■) び切り替わります。 

「タッチ操作パイブ」を解除すると、電池バックの消耗を軽減 
でさます。 


壁紙 I 画面設定 
I 壁紙-画面設定 


□壁紙 


SD 力ードに保をしている画像を壁紙に設定する 


ホーム画面で胃 e 既 ® e 

& アプリケーション （ な 
ど）を タップ® 画像を 選択® 枠をドラッグして表示範囲 
を 調整® 


■ 常に同じアプリケーシヨンか5画像を選ぶときは、 


常にこの 


i 測 gpg 城巧お！ をタップします （ Bf 表示）。 

■ 利用するアプリケーションによっては、その他の設定ち行えま 
す。画面の指示に従って操作してくだすい。 


あ5かじめ登録されている画像を壁紙に設定する 


端末設定 


ホーム 画面で © 

■常にライブ壁紙または壁紙か5画像を選ぶときは、 
I 顯は翊巧お !をタップします （ Bf 表示）。 


@ ly 山 iisi 酷 faj @ 
Mm り 画像を 選択® S 


常にこの 


設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指 
示に従って操作してくだすい。 


□ □ック画面背景 


SD 力ードに保をしている画像を画面□ック解除画面 
の背景に設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 

e 


端末設定 


e 


壁紙-画面設定 


□ック画面背景■う ■ コンテンツ7ネージャー 


e 

e 画像を選 


択 €> 枠をドラッグして表示範囲を 調整® 


あ5かじめ登録されている画像を画面□ック解除画 
面の背景に設定する 


壁紙-画面設定 


ホーム画面で胃 e 隠 e 

iHWelniitrErt ^ @ & 画像を 選択® 

固® 枠をドラッグして表示範囲を 調整® 


e 


壁紙に設 


画面□ック解除画面の背景をお買い上げ時の状態に 
戻す 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


壁紙-画面設定 


e 


□ック画面背景^^®着入時に戻す 
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D 画面の明るす 


画面の明るさを設定する 


ホーム画面で胃 e 画 & 

toitr 砸ミ曲 e 匹 ^^ HB ( ■ 表示） @ 
パーをドラッグして明るすを調整/ が化よ Aja ( 

の 表示） @ 因 3 

■ 自動的に明るすを調整するときは、「明るすを自動調整」を設 
定 （ or ) したあと、設定頂目をタップします。 

■ hWimiefcMMaa — JB を有効 （ or ) にすると、電 

池パックの消耗を軽減できます。 

■ バーをドラッグして明るさを調整するときは、画面を暗くする 
ほど電池バックの消耗を軽減できます。 


□ バックライト点の時間 

無操作のときに画面び消のするまでの時間を設定す 
る 


端末設定■う遍壁紙-画面設定 


ホーム画面で胃 © 關 ^51 ® 

抽卽 Q 時間をタップ 

■ 点の時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。 


e 


□ 画面の自動回転 

画面を自動回転すせるかどラかを設定する 

ホーム画面で胃 ® e 酬 e 


画面の自動回転 


画面の自動回転 


I をタップするたびに、設定 （ BT ) /解除 
(■) び切り替わります。 

I 解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。 


□ 文字ヴイズ 

画面に表示すれる乂ニューなどの文字のヴイズを設 
定する 


ホーム画面で [ M ] © 画 ^ a ® 

® e ヴイブをタップ 


文字サイス 


壁紙-画面設定 


e 


乂ール画面に表示される文字のヴイズを設定する 


ホーム画面で胃 e e 

& Esam 6 ヴイブをタップ 


文字サイス 


□ 文字フォン h 切替 


画面に表示される文字の書体を設定する 


壁紙-画面設定 


ホーム画面で胃 e ® 

台 設定項目を タップ® 03 


文字フォント切替 


な 


□ ベールビユー 

べー ルビユーの表示バター ンを設定する 

ホーム画面で胃 e 既 e 論 e 


ベールビユ- 


tiia 


e 


表示パターン 


@ パターンを タップ® 


ベールビューの濃度を設定する 


ホーム画面で [ M ] @ 

BgjBsm e 
の 


端末設定 


濃度設疋 


e 固細 e 

e 設定頂目を タップ® 


ベールビューの見栄えを設定する 


ホーム画面で [ M ] @ 

egjBsm e 

えを調整 @ oa 


端末設定 


見栄え補正 


e 蜂編 e 

® バーをドラッグして見栄 


ベールビユー機能を有効にするかどラかを設定する 

e 蜂編 e 


端末設定 


ベールビユー 


ホーム画面で @ 

e 

I をタップするたびに、有効 （ Bf ) /無効 
(■) び切り替わります。 


ベールビユー 


べー ルビユー 


誰糾挪巧 
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省£夕設定 

I 省エネ設定 

□ 省エネ設定 

電池バックの消耗を軽減する 


ホーム 画面で[；^ @ 


端末設定 


e 


省エネ設定 


•切降は、画面の指示に従って操作してくだすい。 


端末情報の設定 


I 端末情報の設定 


□ ビルド番号 


ビルド番号を確認する 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


な 


端末情報 


-ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示すれます。 


□ 端末の状態 
端末の状態を確認する 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定■う■端末情報 


@ IpEI 


□ タッチパネル補正 


タッチバネルを補正する 


ホーム画面で胃 © 剛 ^ a e 關醒剧 
e 画面の指示に従って操作 


チバネル補正 




□ センヴー感度補正 


モーシヨンセンヴ ー/ 地磁気センヴーを補正する 


ホーム画面で [ M ] © @ 肪お司讓 gj @ 

細* e QQ e 画面の指示に従って操作（補正完 
了の認識音び鳴るまで） @ 因3 


□ ソフトウェア更新 


ソフトウてア更新び必要かどラかを確認し、必要な 
ときはソフトウェア更新を実行する 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


端末情報 


e BB 


トウェア更新ソフトウェア更新 


@ @ 画面の 


指示に従って操作 


-ソフトウェア更新を利用するときは、同桐の「お願いとご';主 
意」をよく読んだラえで操作してくだすい。 


自動でソフトウてア更新をするかどラかを設定する 


ホーム 画面で © 


端末設定 


e 


トウエア更新 

I e I 

自動更新設定 

I e I 


端末情報 


自動更新しない 


e BB 

/ 


自動更新する 
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自動更新の開始時刻を変更する 


ホーム画面で胃 ® e 肪お司讓哥 e BB 

张 ij e fe 達加!物關 a e 時刻を 選択® 

■ 自動更新設定を「自動更新する」にしているときに設定できま 
す。 


□ PC アップデート 

Android の新しいパージョンびリリースされていな 
いか手動で確認する 


ホーム 画面で Q 

e 

て操作 


端末設定 


アップデートの確認 


e e 西 

® 画面の指示に従つ 


アツプデートを実行する 


端末設定 


アップデート実行 


e e 西 

© 画面の指示に従って 


ホーム 画面で @ 

e 

操作 

■ Android の新しいバージヨンびリリースすれているときだけ利 
用でさます。 


□ 法的情報 


著作権情報や利用規約などを確認する 


ホーム 画面で [ M ] © 
B e 項目をタップ 


端末設定 


な 


端末情報 


@ R 刷 


□ 技術基準適合証明 

技術基準適合証明に関する情報（技適7— ク 
等®)を確認する 


ホーム 画面で © 


基準適合証明 


□ モデル番号 


モデル番号を確認する 


端末設定 


な 


端末情報 


e 圓 


端末情報 


ホーム画面で胃 © 關^51 ® 

■ モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示すれます。 


□ Android バージヨン 
Android パージョンを確認する 


端末情報 


ホーム画面で胃 e 既 e 
■ Android パージヨンは、 「 Android パージョン」欄の下部に表 
示すれます。 


己ベース バンド バージヨン 

ベースバンドバージヨンを確認する 

ホーム画面で胃 © 臓^51 @ Ei お a 讓 a 

-ベースパンドパージョンは、「ベースパンドパージョン」欄の 
下部に表示すれます。 


己カーネルバージョン 

カーネルパージョンを確認する 
ホーム画面で胃 e 既 e 


端末情報 


力ーネルバージョンは、「力ーネルバージョン」欄の下部に表 
示すれます。 


誰糾挪巧 
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アカウントと同期の設定 


I アカウン h と同期の設定 


□ アカウントを追加 


アカウントを追加する 


ホーム 画面で[；^ @ 


e 


アカウントを追加 


端末設定^^アカウントと同期 


e 設定項目を タップ® 画面の指示 


に従って操作 


□ 自動同期 

アプリケーションの自動同期を許可するかどラかを 
設定する 


ホーム 画面で[；^ @ 

@ QS / 03 


端末設定 


な 


アカウントと同期 


• gjg をタップすると有効 （g の表示）に、 g のをタップす 
ると無効（因 a 表示）に切り替わります。 

■ 自動同期を無効 （EB 表示）にすると、電池バックの消耗を 
軽減できます。 


□ 同期設定 

同期するアプリケーシヨンをアカウントごとに設定 
する 


端末設定■う ■ アカウントと同期 


ホーム画面で胃 6 臓 ^ a e 
@ アカウントを タップ® 同期するアプリケーションやデー 


夕をタップ （ or 表示） 


Wi - Fi 設定 
I Wi - Fi 設定 
□ Wi - F 間定 


Wi - Fi を利用するかどうかを設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


な 


P133 / 03 


Wi-Fi 設定 


e 


因 B をタップすると ON (因0表示）に、因 JI をタップす 
ると OFF (因 B 表示）に切り替わります。 

「Wi-Fi 設定」を OFF にすると、電池パックの消耗を軽減でき 
ます。 


ネットワークを追加する 


ホーム画面で胃 ® 剛 ^ a e e HB 

lardrf 十 iii e ネットワーク ssiD を 入力® e 

セキュリティ欄を タップ® セキュリティ種別を タップ© 


■「Wi-Fi 設定」び ON のときに設定できます。 

-セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 
必要びあります。 


□ 高度な Wi - Fi 設定 


オープンネットワークび利用できるとき、通知する 
かどラかを設定する 


端末設定■う遍 Wi-Fi 設定 


©国 


ホーム 画面で © 

e e 

■「Wi-Fi 設定」び ON のときに設定できます。 

■ hTiarB イ'編 j" をタップするたびに、設定 （Bf) /解 
除 （■) び切り替わります。 


詳細設定■う 1 ネットワークの通知 


Wi - Fi をいつスリープに切り替えるかを設定する 


ホーム 画面で Q 

e e 

プ 


端末設定 


詳細設定■う ■ Wi-Fi のスリープ設定 


e 圓^^ e 国 

& 設定項目をタツ 


MAC アドレスを確認する 


端末設定■う ■ Wi-Fi 設定 


©国 


ホーム 画面で © 

e 

■ MAC アドレスは、「 MAC アドレス」欄の下部に表示すれます。 


IP アドレスを確認する 


ホーム画面で [M] © @ 

e 


詳細設定 


0 国 


■ IP アドレスは、 「IP アドレス」欄の下部に表示すれます。 
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SoftBank Wi - Fi スポ、ット設定 

I SoftBank Wi - Fi スポット設定 

□ ソフトバンク Wi - Fi スポット 

ソフトバンク Wi-Fi スポットの利用を開始する 
ホーム画面で胃 e ® 


SoftBank Wi-Fi ス 


ポット設定 

1 @ パスワード入力欄を タップ© パスワードを 

sm & 1 

凳信通話時間 

1 /1 

着信通話時間 


入力® 因 3 ® ソフトバンク Wi-Fi スポットのスイッチを 
「利用する」へドラッグ €> FON ルーターの利用を設定 €> 

03 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


通話の設定 

I 通話の設定 

□ 通話時間明細 
通話時間の目安を表示する 

ホーム 画面で @ 


端末設定 


@ Q 111 爲 11 固副 


表示を閉じるときは、因3をタップします。このとき I 
〇をタップすると、通話時間の目安を消去できます。 


□ 着信キー動作設定 

着信中に囚を}甲したときの動作を設定する 

ホーム画面で胃 e 隠 e e m 

& 設定項目をタップ 


□ 電話帳未登録番号追加 

電話帳未登録番号追加の設定を解除するかどラかを 
設定する 


ホーム 画面で [ M ] @ 


登録番号追加 


電話帳未登録番号追加 


端末設定 




電話帳未 


をタップするたびに、設定 （Bf ) / 
解除 （■) び切り替わります。 


己才一 h アンヴー 

イヤホン接続時の着信自動応答と着信時間を設定す 
る 


ホーム画面で胃 @ wmmmii ® IBl ® 
2 SSB & 画面の指示に従って操作 


才 一 h ア 


己通話中表示設定 

通話中に表示する背景画像などを設定する 

ホーム画面で [ M ] & @ laa @ 

e 画面の指示に従って操作 


通話中表 


誰糾挪巧 
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□ クイ、ソク返信 


□ 電源キーで通話を終了 


電話に出5れないときに、相手に SMS を送信する 

ホーム画面で [；!] ® e IBI e EE ^ 

MM Q 画面の指示に従って操作 


□ 簡易留守録設定 

簡易留守錄や音声乂モの再生と、応答乂ッセージの 
設定を行ラ 


ホーム画面で d ] e 15^5^3 ® & 

e 画面の指示に従って操作 


簡易留守 


m を}甲して通話を終了できるよラにする 

ホーム画面で胃 e 隠 ® e 


電源 キー 


で通話を終了 


電源キーで通話を終了 


I をタップするたびに、設定 （ on 
解除 （■) び切り替わります。 


□ その他のヴービス設定 
発信者番号通知や割込通話の設定をする 


ホーム画面で [ M ] © & IBI & 

® 画面の指示に従って操作 


サービス 設定 


その他の 


□ 留守番■転送電話 

電話に出5れないときのために、留守番電話や転送 
電話の設定をしたり、録音すれた留守番電話の乂ッ 
セー ジを 再生したりする 

ホーム画面で [ M ] © @ IBl @ mmmm 

e 画面の指示に従って操作 


□ アカウント 

インターネット通話の着信を許可する 

ホーム画面で [ M ] © ® IBl ® 

D ® 画面の指示に従って操作 


アカウン 


□ 着信お知5せ機能 

着信や、留守番電話の乂ッセージびあることを知5 
せる、お知5せ音やパイブ、ランプなどの動作を設 
定する 


ホーム画面で [ M ] © Q IBl @ 

e 画面の指示に従って操作 


弓せ機能 


着信お知 


□ インターネット通話使用 

Wi-Fi ネットワークに接続しているときのインター 
ネ ッ 卜通話の利用方まを設定する 


ホーム画面で [ M ] © & IBl & 

e 設定項目をタップ 


ット通話使用 


インター 


□ 国際発信設定 

国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機 
能を設定する 

ホーム画面で [ M ] ® MmmmM ® tBl @ 旧隱絕 
® 画面の指示に従って操作 


□ 発着信制限 


電話の発信-着信の規制/限定/拒否などを設定す 
る 


端末設定 


ホーム 画面で © 

13 e 画面の指示に従って操作 


@ BOMB © 


凳着信制 
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乂 一 Jj ^ の設定 

I 乂ールの設定 
□ 共通設定 

受信や送信のを設定や着信音や文字ヴイズ、迷惑 
乂ールなどの設定を行ラ 

ホーム画面で胃 e ® WSBOk e 

M & 画面の指示に従って操作 


□ S! 乂ール設定 

受信や送信のを設定や乂ール受信方まや引用返信な 
どの設定を行ラ 


ホーム 画面で @ 

^ e 画面の指示に従って操作 


□ SMS 設定 
文字コードを設定する 


端末設定 

1 e 1 

乂ール 

1 e 1 

S! 乂ール 


ホーム画面で胃 e ® 

固® 画面の指示に従って操作 


な W 齡 


□ 乂ールグループ設定 

乂ールグループの登録や乂ンパー変更などを設定す 
る 


ホーム画面で胃 e ® B 

e 画面の指示に従って操作 


グループ設定 


e 


D 乂ール容量確認 

受信ボックス/送信ボックスなどの使用容量を確認 
する 


ホーム 画面で €> 


端末設定 


な 


な 


□ 乂ール-アドレス設定 

My SoftBank に接続して、乂ールアドレスの変更や 
迷惑乂ールブ□ックを設定する 

ホーム画面で胃 e 圏 e wsam q b 

e 画面の指示に従って操作 


ブラウ2^の設定 
I ブラウヴの設定 
□ 全体設定 

ホームページを設定したり、ブックマークをリセッ 
卜したりする 


ホーム画面で胃 e 圏 e 
^ e 画面の指示に従って操作 


ブラウヴ 


e 画 


□ プライバシーとセキュリティ 
キャッシュを削除したり、履歴を削除したりする 


ホーム画面で胃 e & & ES 

® 画面の指示に従って操作 


イバ シーとセキュリティ 


□ ユーヴー補助 

文字ヴイズの設定や反転レンダリングなどの設定を 
行ラ 


ホーム画面で [ M ] @ 既 e 
® 画面の指示に従って操作 


プー補助 


ブラウザ 


e 田 


□ 高度な設定 

タブをパックグラウンドで開くかどラかをはじめ、 
検索エンジンなどのを設定を行ラ 


ホーム画面で胃 Q 圏 e 
e 画面の指示に従って操作 


ブラウヴ 


e 


□ 帯域幅の管理 
検索結果のプリ□ー ドなどを設定する 


ホーム画面で胃 Q 剛 e 
Q 画面の指示に従って操作 


ブラウヴ 


@ tiHiq 


口 Labs 

クイックコント□ールや全画面モード表示を設定す 
る 


ホーム画面で胃 @ e 

e 画面の指示に従って操作 


ブラウヴ 


Q igna 


誰糾挪巧 


SoftBank 104S 


x 
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使いちガイドの設定 


I 使い方ガイドの設定 


D 常時表 W 設定 


使い方ガイドを常時表示するかどラかを設定する 


ホーム 画面で[；^ @ 


端末設定 


e 


使い方ガイド 


イッチを 「 ON 」 または rOFF 」 へドラッグ 


© ス 


常時表示を 「 ON 」 に設定すると、使い方ガイドアイコンびス 
テータスバーに常時表示すれ、便利に確認びできます。 


ホーム切替の設定 

I ホーム 切替の設定 


□ ホーム 切替 

ホーム画面を、7—ケットからダウン □ ードした 
ホーム切替用画面に切り替える 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


ホーム 切替 


€> 項目 


をタップ 
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歩数計の設定 


I 歩数計の設定 
□ 歩数計 ON 

歩数計を有効にするかどラかを設定する 

@ e 


端末設定 


ホーム 画面で & 

議 

■歩数計を有効にするときは、あ5かじめ 
しておいてくだすい。 

■ 届剛 をタップするたびに、有効 （ or ) /無効 （■) 
び切り替わります。 


ユーヴー情報 


を設定 


D ユーヴー情報 
ユーザー情報を設定する 


ホーム画面で胃 & 固 & Emmi e eh 

ao 剛 e 操作用暗証番号を入力 e 03 e 設定項目を 
タップ® 設定値を 入力® 

■ 歩幅を身長か5自動的に設定するときは、身長設定後に Eig 
をタップします。 


□ 歩数計リセッ h 時刻設定 

歩数計をリセットする時刻を設定する 

ホーム画面で胃 e 画 ® 職就 e 
& 時刻を 入力® 


□ 歩行感度 
歩行感度を設定する 

ホーム画面で & I 
m & 設定項目をタップ 


端末設定 


e e 


データ使用の設定 
I データ使用の設定 
□ データ使用 

モパイルデータを有効にするかどラかを設定する 

ホーム画面で胃 e e e 「モ 

パイルデータ」欄の因 S / 03 

■因 g をタップす ると ON (因0表示）に、因 JI をタップす 
ると OFF (因 B 表示）に切り替わります。 

■ 確認画面びま示されたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

モバイ J レデータの利用を制限するかどラかを設定す 
る 


端末設定 


ホーム 画面で © 

■'化占 ItW 卜 料ぶぉ 1 


e 


ータ使用 


e 因 


I をタップするたびに、有効 
( or ) /無効 （■) び切り替わります。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

■ 「モパイルデータの制限を設定する」を有効にしているとき 
は、グラフの横棒（赤色）をドラッグすると、データ使用量の 
上限を設定できます（データ使用量はあくまでち目安です）。 

データ使用量びリセットされる期間を設定する 


ホーム画面で胃 e e •励 

「データ使用サイクル」欄の日付を タップ® 

B ® リセット日を 選択® ^3 


e 


サイクルを変 


データ使用量び上限に近づいたときに警告する容量 
を設定する 


ホーム画面で胃 e 既 ^ a e FiB ^ 刊 

フの横棒（オレンジ色）をドラッグ 
■ データ使用量はあくまでも目安です。 


@ グラ 


誰糾挪巧 


SoftBank 104S 


X 
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電池の設定 


microSD と端末容量の設定 


I 電池の設定 


I microSD と端末容量の設定 


□電池 


□ 合計容量 


電池の使用状況を確認する 


ホーム 画面で @ 
プ 


端末設定 


® BMEi e 項目をタツ 


本機や SD カードの合計容量を確認する 

ホーム画面で胃 © 既 e 


icroSD と端末容量 


-本機の合計容量はシステム「合計容量」欄の下部に、 SD カード 
の合計容量は microSD 「合計容量」欄の下部に表示すれます。 


□ 空さ容量 


本機や SD カードの空き容量を確認する 

ホーム画面で胃 © @ 


icroSD と端末容量 


本機の空き容量はシステム「空き容量」欄の下部に、 SD 力ード 
の空き容量は microSD 「空き容量」欄の下部に表示すれます。 


日 microSD のマウント解除 


SD カードの認識を解除する 


ホーム 画面で [ M ] ® 


端末設定 


な 


microSD と端末容量 


gImicroSD のマウント解除 


e 四 


己 microSD を7ウント 


SD カードを認識させる 


ホーム 画面で [ M ] @ 

e 


端末設定 


な 


nicroSD と端末谷量 


microSD を7ウント 


已 microSD バックアップ 


SD 力ードにデータをバックアップする 


nicroSD と端末谷量 


ホーム画面で胃 e 圏 e 
e e e 操作用暗証番号を 

入力 €> 03 €> バックアップする項目をタップ （ BT 表 


-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

•電池残量び不足しているときは、操作び中止すれます。電池残 


量び十分あるときに操作することをおすすめします。 


■バックアップする項目をまとめてチェック（巧）/解除 


(■) するときは、項目を選ぶ画面で圓（全選択）/團 
(全解除）をタップします。 

「 microSD バックアップ」は、本体の空き容量び11 MB 未満の 
とさは利用でさません。 
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SD 力ードにバックアップしたデータを読か込む 


端末設定祖う ■ m icroSD と端末容量 


ホーム 画面で e 

e e 輪 * ftfca e 読か込む項目 

をタップ （ Bf 表示） Q バックアップファイルをタップ 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

■ 電話帳制限を設定しているときは、読か&む項目をタップする 
前に操作用暗証番号の入力び必要です。 

■ 読か&む項目をまとめてチェック（已 ^ ) /解除 （■) する 
ときは、項目を選ぶ画面で圍（全選択）/園（全解除）を 
タップします。 

不要になったバックアップファイルを削除する 


端末設定 


e 


microSD と端末容量 


パックアッ 


ホーム 画面で [ M ] © 

befefcBJ ル 1^11 @ 項目を タップ® パックアップファイ 
ルをタップ （ BT 表示）© 胃 ® IeB © lEIWi 

■ ファイルをまとめてチェック （ Bf ) /解除 （■) するとき 
は、つァイルを選ぶ画面で圍（全選択）/團（全解除）を 
タップします。 

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかど 
ラかを設定する 


nicroSD と端末容量 


電話帳画像 


ホーム画面で胃 e 画 e 

e QHZBEBEi e e 

I E 重耶匪!! eII のム巧 ^3 をタップするたパに、設定 （ Bf ) 
/解除 （■) び切り替わります。 

最新のノ 'くックアツプ/読か込か結果を確認する 


ホーム画面で胃 e 画 e 

e QHZBEBEi e e 

B e 項目をタップ 


icroSD と端末容量 


結果画面閲 


本機の空き容量び不足したとき、おすすめデータを 
自動的に SD 力ードに保存するかどうかを設定する 


端末設定■う里 m icroSD と端末容量 


micmSD パックアップ■今■設定-管理■卡■おすすめの 


ホーム 画面で e 

e 

WBBS^S^ 

■ 施*,如か lifilefaHlfai をタップするたびに、有効 （ Of ) 

/解除 （■) び切り替わります。 

コ三ュニケーシヨンデータと電話帳の関連付けを行 
ラ 


ホーム 画面で @ 

e 

な lEIWi 


端末設定厘う ■ m icroSD と端末容量 


microSD パックアップ■今■設定-管理>■電話帳との 


関連付け 


D microSD 内 データを 消去 


SD 力ードをフォーマット（初期化）する 


端末設定 


e 


nicroSD と端末容量 


SD カード内データを消去 


すべて消去 


ホーム 画面で @ 

e man 化の心願 1 e 

e 操作用暗証番号を入力 e 03 e 
■ SD カード内のデータはすべて消去すれます。 

-フォーマット（初期化）した内容は元には戻せません。+分確 
認したラえで操作してくだすい。 


D 優先インストール先 

アプリケーシヨンのインスIル先を設定する 


ホーム画面で [ M ] @ e 

e I 山 , wfcimiEa e 設定項目をタップ 


icroSD と端末容量 


誰糾挪巧 


SoftBank 104S 


X 
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位置情報の設定 


アプリケーションの設定 


I アプリケーシヨンの設定 


I 位置情報の設定 


□ すべてのアプリケーシヨン 


□ 無線ネットワークを使用 


インスIル済かのアプリケーシヨンの名前/バー 
ジョン、乂モリ使用状況などを確認する 


現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用す 
るかどラかを設定する 


ホーム 画面で[；^ @ 
@ タブをフリックして 


端末設定 


な 


アプリケーション 


をタップ 0 アプリケー 


シヨンをタップ 

-ストレージの使用状況は、画面下部に表示すれる「内部スト 


レージ」で確認できます。 

アンインストールや強制停止することもできます。 


その他の設定 


な 


位置情報 


ホーム画面で胃 © e 

e tMaj a Mgfci 純 5 i 

I をタップするたびに、設定 （cn 
/解除 （■) び切り替わります。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


無線ネットワークを使用 


□ 実行中のヴービス 


□ GPS 機能を使用 


現在実行中のヴービスを表示する 


アプリケーション 


ホーム画面で d ] e 隠 e 
® タブをフリックしてをタップ 

-画面下部の 履 をタップすると、 
表示び切り替わります。 

-実行中のヴービスを停止するときは、停止するヴービスをタッ 
プしたあと、 胃 ■ をタップしまず。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


現在地の位置情報取得に GPS 機能を使用するかどう 
かを設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


位置情報 Iz ^ GPS 機能を使用 


e 


その他の設定 


e 


GPS 機能を使用 


をタップするたびに、設定 （ BT ) /解除 


(■) び切り替わります。 

確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

「 GPS 機能を使用」を解除すると、電池パックの消耗を軽減で 
さます。 


□ A - GPS を使用 


ヴーパーで GPS を補助するかどうかを設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


位置情報 EIa - gps を使用 


e 


その他の設定 


e 


画 A - GPS を使用 


をタップするたびに、設定 （ BT ) /解除 


(■) び切り替わります。 

「 A - GPS を使用」を解除すると、ネットワークの使用率をイを減 
でさます。 

「 GPS 機能を使用」を設定 （ BT ) しているときに利用できま 
す。 
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Bluetooth の設化 
I Bluetooth の設定 
口 Bluetooth 

Bluetooth® 機能を利用するかどラかを設定する 

e e 


端末設定 


ホーム 画面で © 

IdBH, •拙 M り QS / 团 

■因 B をタップすると ON (因 JI 表示）に、因!！をタップす 
ると OFF (因 B 表示）に切り替わります。 

■「 Bluetooth 」 を OFF にすると、電池バックの消耗を軽減でき 
ます。 

他の機器に表示される本機の名称を設定する 


端末設定 


ホーム 画面で © 

I ; 而謂 e 国 e 

欄を タップ® 名前を 入力® I 
■ 名前に絵文字は利用できません。 


e 


その他の設定 


端末の名前を変更 


名前を変更 


e 

® 名前入力 


他の機器か5本機を検出できるよラにするかどラか 
を設定する 


端末設定 


ホーム 画面で 6 

I :而 8 BHSI Q 本機の端末名 （ 

プ 


e 


その他の設定 


e 

など）をタツ 


■ 端末名の下の表示び「周辺のすべての Bluetooth デバイスに表 
示」に切り替わり、「表示のタイムアウト」で設定した時間内 
は、他の Bluetooth ® 機器か弓本機び検出巧能になります。 

-「表示のタイムアウト」で設定した時間び経過すると、自動的 
に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機び表示す 
れなくなります。 

検出巧能びタイムアウトするまでの時間を変更する 


端末設定 


e 


その他の設定 


ま示のタイムアウト 


e 

© 設定項 


ホーム 画面で @ 

W 晒調 e 国 e 

目をタップ 

■ leBUtafaiaKAM を還んだときは、自動的には検出不可に 
はな0ません。 

aptX® を優先的に使用するかどラかを設定する 

ホーム画面で胃 ® e e 

W" 册 !• 化 I Q Q eBBEl Q eBBEl © の 

■「 Bluetooth 」 び ON のときに設定できます。 

■ EBEa をタップするたびに、設定 （ Bf ) /解除 （■) び切 
り替わります。 

■ 設定後に接続した機器に反映すれます。接続済の機器は一旦切 
断してか5、接続し直してくだすい。 


Bluetooth® 機器を登録（ペア設定）する 

あ弓かじめ、ペア設定する Bluetooth ® 機器を、検出できる状態 
にしておいてくだすい。 


ホーム画面で胃 @ 既 & e 

W 晒 8 BH ， 6 「使用可能なデパイス」欄か5機器をタップ 
e 画面の指示に従って操作 

■認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力び 
必要なことちあります。 

-認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合ラための 
任意の数字 （1 〜16巧）または文字、記号のことです。 

■目的の機器び表示すれないときは、 feiiflifar か ! を虫 をタップ 
し、再検索してくだすい。 


ペア設定している機器を確認する 

ホーム画面で胃 © Hl^Sl @ 


端末設定■今1その他の設定 


e 


Bluetooth 


■ 「ペアリングすれたデバイス」の欄に、ペア設定している機器 
名び表示すれます。 

■ハンブつリー機器などのときは、機器名をタップすると、接続 
/切断できます。 

ペア設定している機器の名称を設定する 


名前を変 


ホーム画面で [ M ] e 随 & & 

© ペア設定している機器の H @ 

^ @ 名前を 入力® 因3 

■ 名前に絵文字は利用できません。 


機器とのペア設定を解除する 

ホーム画面で胃 © 臓^51 @ 

e 解除する機器の〇 © 


その他の設定 


な 


ペアを解除 


ヴービスを選択して Bluetooth® 機器と接続する 


ホーム画面で胃 e 既 e e 

k 丽 e 接続する機器の H ® 項目をタップ 
-各サービスに対応している機器で設定できます。 

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操 
作した機器を利用するかを設定する 


端末設定■う ■ その他の設定 


e 


ホーム 画面で @ 

©国© 圆 

EB1 をタップするたびに、設定 （ Bf ) / 
解除 （■) び切り替わります。 

B I uetoot h ® 通信で受信したフアイルを確認する 


端末設定 


e 


その他の設定 


受信済かファイルを表示 


ホーム 画面で @ 

■ 福調 e 国 e 

ファイルをタップ 

■切降は、画面の指示に従って操作してくだすし、。 


I e 
e 


誰糾挪巧 


SoftBank 104S 


X 
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才、ットワーク設定 


I ネ ッ h ワーク設定 


□ 機内モード 


電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止する 
かどラかを設定する 


端末設定 


な 


その他の設定 


ホーム 画面で © 

e 

I をタップするたびに、設定 （ Bf ) /解除 
(■) び切り替わります。 


e 


ネットワーク設定■う■機内モード 


機内モード 


□ 公衆無線 LAN 自動□グイン 


公衆無線 LAN のヴービスエリアに入ったとき、自動 
的に□グインするかどラかを設定する 


ホーム 画面で[；^ @ 

e 


端末設定 


e 


その他の設定 


ネットワーク設定■卡■公衆無線 LAN 自動□クイン 


LAN ヴービスをタップ 台 画面の指示に従って操作 


e 

©無線 


■「 Wi - Fi 設定」び ON のときに設定できます。 

-設定方法は、ヴービス提供者や契約内容によって異なります。 


□ Wi-Fi Direct 


Wi-Fi Direct を利用するかどラかを設定する 


ホーム画面で r=i 

fcjaageg ^ 

■ をトニ 


e 

e 


端末設定 


な 


その他の設定 


e 


Wi-Fi Direct 


I をタップするたびに、 ON (巧） /OFF 
(■) び切り替わります。 


「 Wi - Fi 設定」び ON のときに rwi-Fi Direct 」 を ON にすると、 
「 Wi - Fi 設定」は自動的に OFF になります。 

確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


百ホームネットワーク設定 


DLNA を利用するネットワーク （ Wi - Fi アクセスポイ 
ント）を設定する 


ホーム画面で胃 e 圏 e e 

e h 口 ibmaBae^ij e 麵 

Q 接続するアクセスポイントをタップ 


タツトワーク 


■ 「ヴーパー」び OFF ( ■) のときに設定できます。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


本機に取り付けた SD カード内の静止画や音楽を、 
DLNA 対応のテレビなどで視聴できるよラにするか 
どラかを設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 

e 

田 


端末設定 


e 


その他の設定 


ネットワーク設定■卡■ホームネットワーク設定 


e 
e EB 


■ あ5かじめ、「公開ネットワーク」を設定しておいてくだす 
い。 

■ isBIB をタップするたびに、有効 （ Bf ) /無効 （■) 
び切り替わります。 

■ DLNA 対応のテレビか 5 本機に接続する操作ちまは、テレビの 
取扱説明書を参照してくだすい。 


DLNA 対応のテレビで表示する名前を設定する 


ホーム画面で胃 e e e 

fejaanOg^ e h 口 fenapA 編 e 田 

gga e ヴーバー名入力欄を タップ® 名前を 入力® 

Q 因 3 

■ 「ヴーパー」び OFF ( ■) のときに設定できます。 


曰 VPN 設定 
VPN を追加する 


な 

e 

函 I e 設定項目を タップ© 内容を 設定© 

■ あ 5 かじめ、画面□ック解除用の□ック No. またはバスワード 
を設定しておいてくだすい。 

■追加した VPN をタップすると、接続/切断できます。また、 
追加した VPN を□ングタッチすると、 VPN を編集/削除できま 
す。 


その他の設定 




VPN ネッ h ワークの追 


-ム画面で S 

e のん 


ネットワーク設定 


□ モバイルネツ h ワーク 


電波をヴーチしなおす 


ホーム 画面で [ M ] & 


端末設定 


な 


その他の設定 


e 


ネツトワーク設定^3モパイルタツトワーク電波ヴ ー I 


田 


電波 サーチ 


をタップすると、電波サーチび開始すれます。 


モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にす 
るかどラかを設定する 


ホーム画面で胃 @ 隠 e e 

eanaieBe^a e wah 化 anagBei e 

圓 

■ RH 甲 Ff をタップするたびに、有効 （ Bf ) /無効 
(■) び切り替わります。 
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□一三ング時のデータ通信を有効にするかどラかを 
設定する 


ホーム 画面で Q 

e 


欄^^ 台 Q 


ネットワーク設定■う>モバイルネットワーク 


□一 S ンヴ 


I をタップするたびに、有効 （Bf ) /無効 
(■) び切り替わります。 

I 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


アクセスポイントを追加する 


ホーム 画面で ® 

e 

©国© 

プ © 設定項目を 入力® 

国 


端末設定祖う遍その他の設定 


ネットワーク設定■う>モバイルネットワーク 


スポイント名■う通新しい APN 


& 

& SB 

e 設定項目をタツ 

e 因 a e 国 ® 陋 


追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 
の状態に戻す 


ホーム 画面で @ 

e 

©国© 


e 


ネットワーク設定 


ポイント名 


端末設定■う ■ その他の設定 


モバイルネットワーク■う■アクセス 


初期設定にリセット 


使用するネットワークを自動で設定する 


ホーム 画面で @ 

な 

な liia 


端末設定■う ■ その他の設定 


ネットワーク設定■う■モバイルネットワーク 


(5 SM 設定 


e 


使用するネットワークを手動で設定する 

剛 ^^ @ K, ぶ游 @ 


ホーム 画面で @ 

e 

@ Elia e 通信ち式をタップ 


ネットワーク設定■う■モバイルネットワーク 


(5 SM 設定 


な 


接続する通信事業者を設定する 

e 


ホーム画面で胃 e e fefemMsj e 

'H @ tsUWJfeliHEPel @ 固雷量 

園 e / 検索結果か 5 接続するネットワークを 

タップ 

- 巨!部固! n をタップずると、検索結果の中か5自動的に最適な 
ネットワークび設定すれます。 

■ 検索をやり直すときは、 

す。 


□、ックとセキュリティの設定 

I □ックとセキュリティの設定 

□ 操作用暗証番号設定 

を機能を利用するときの操作用暗証番号を設定する 

ホーム画面で胃 e 既 e 


e 

■■KMgKfci" ム @ ■ 飄 I お I 關ちお ^^ @ 03 

e 操作用暗証番号を入力 e BQ e 操作用暗証番号を再 

度 入力^^^^ 3 ^^9 

■ 暗証番号は乂モに控えておくなどして、お忘れにな5ないよラ 
ご'ま意くだすい。 


操作用暗証番号を変更する 

ホーム 画面で @ 


端末設定■う遍その他の設定 


e 

@ I 罰旧551 抬有!ちま © 四 
e 現在の操作用暗証番号を入力 €) 因3 €) 因3 €) 新し 
い操作用暗証番号を入力 e 因3 e 新しい操作用暗証番号を 

再度入力 e 03 e 03 

■ 暗証番号は乂モに控えておくなどして、お忘れにな5ないよラ 
ご'ま意くだすい。 


□ 画面の□ック 

画面び消火了したとき、画面を□ックしないよラに設 
定する 


ホーム 画面で @ 


端末設定祖う里その他の設定 


□ックとセキュリティ匿う遍画面の□ック 


e 


な Bill 


画面び消のしたとき、画面をドラッグして□ック解 
除するよラに設定する 


ホーム画面で胃 e e e 

MMaaSHiM e り Kia 

■ 変更前の□ック解除方まび「なし」しソ外のときは、 

IsQJ をタップしたあと□ックを解除する操作び必要です。 

画面び消火了したとき、顔認証で□ック解除するよラ 
に設定する 


ホーム 画面で @ 


端末設定 


e 


その他の設定 


e 


ネットワークを検索 

1をタップしま 

1 

□ックとセキュリティ 

1 e 1 

画面の□ック 

1 e 1 

顔認証（フエ 


イスアン□ック） 


© 画面内の'ま意事項を 確認® ^09 
BBBi 6 © 画面のガイドに 顔を合わせる® 「顔 

写真を取り込かました」の表示を 確認® ^9 e 顔認証で 
きないときの予備の解除ちまを 設定® 因3 

■ 変更前の□ック解除方まび「なし」または「スライド」な外の 
ときは、 tootr ゴか] ■ BM をタップしたあと□ックを解除ずる燥 
作び必要です。 


誰糾挪巧 


SoftBank 104S 


X 
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画面び消のしたとき、バターンを指でなぞって□ッ 
ク解除するよラに設定する 


ホーム 画面で €> 


□ックとセキュリティ■う遍画面の□ック■う■パターン 


欄^^ 台 fep ぶ掀 *1^ @ 

e 

© 画面内の'ま意事項を 確認® © 新しい□ック解除 

バターンを 入力© Q 新しい□ック解除パターンを再 

度入力 

■ 変更前の□ック解除方まび「なし」または「スライド」しソ外の 
ときは、 mumommm をタップしたあと□ックを解除ずる燥 
作び必要です。 

画面び消のしたとき、□ック No . で□ック解除する 
よラに設定する 


ホーム画面で胃 & e e 

EEEmSBBI e miMmSM e l ■ 耐 H^ 

® 新しい□ック No . を 入力® ® 新しい□ック No . を 

再度 入力® 因3 

■ 変更前の□ック解除ちまび「なし」または「スライド」しソ外の 
ときは、 lEIIir 巧 か】 ■KM をタップしたあと□ックを解除ずる燥 
作び必要です。 


画面び消のしたとき、バスワードで□ック解除する 
よラに設定する 


画面の□ック 

1をタップしたあと□ックを解除する操 

: ホーム画面で1 = 1 €> 1 

端末設定 

1 e 1 

その他の設定 


ホーム画面で [ M ] & & @ 

EEEmsBBi e e ufcMa 

® 新しいパスワードを 入力® ® 新しいパスワード 

を再度 入力® 因3 

■ 変更前の□ック解除方まび「なし」または「スライド」しソ外の 
とさは、 

作び必要です。 


□ 所有者情報 

画面□ック解除画面に所有者情報を表示するかどラ 
かを設定する 


ホーム 画面で €> 


e 


端末設定祖う里その他の設定 


□ックとセキュリティ■う ■ 所有者情報■う ■□ ック画面に所 


有者情報を表示 


□ ック画面に所有者情報を表示 


_ I をタップするたびに、有効 

( or ) /無効 （■) び切り替わります。 

■■ KMEiiir 巧 ro ぶま3爵お をち劾にしたときは、このあ 
と表示する所有者情報を入力します。 


□ 電話帳□ック 


電話帳を利用した操作を制限するかどラかを設定す 
る 


ホーム 画面で €> 


端末設定里う里その他の設定 


□ックとセキュリティ■今■電話帳□ック 


電話帳制限 


e 

e e 操作用暗証番 

号を入力 @ 03 ® 

■ 電話帳制限をタップするたびに、設定 （ or ) /解除 （■) 
び切り替わります。 

■ 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

■ 「電話帳制限対象アプリ設定」か5、電話帳データへのアクセ 
スを制限するアプリケーションを設定することびできます。 


□ USIM カード□ック設定 

電源を入れたとき、 PIN コードを入力しないと本機 
を操作できないよラにするかどラかを設定する 


ホーム 画面で © 


端末設定■今 ■ その他の設定 


USIM カードを□ック 


e 

® PIN コードを 入力® 因 3 

■ 上記の操作をするたびに、設定 （ BT ) /解除 （■) び切り 
替わります。 

■ PIN コードの入力を3回間違えると、 PIN □ックび設定すれ、本 
機の使用び制限すれますのでご'ま意くだすい。 PIN □ックにつ 
いて詳しくは、同巧の「お願いとごミ主意」を参照してくだす 
い。 

PIN コードを変更する 


□ックとセキュリティ 


USIM PIN の変更 


な 

e "W I 化 m ■ の遲 e 

© 現在の PIN コードを入力 Q fS 3 ® 
新しい PIN コードを入力 @ 因3 @ 新しい PIN コードを再度 

入力 e 03 

■ PIN コードとは、 USIM 力ードの暗証番号です。 USIM 力ードお買 
い上げ時には、「9999」に設定すれています。 

■ PIN コードは乂モに控えておくなどして、お忘れにな弓ないよ 
ラ、また他人には知5れないよラご'ま意くだすい。 

■ 「 USIM 力ードを□ック」を設定 （Bf ) にしているときに変更 
でさます。 


□ パスワードを表示 

バスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど 
ラかを設定する 


ホーム 画面で €> 


端末設定星う選その他の設定 


□ックとセキュリティ【今■パスワードを表示 


バスワードを表示 


e 


をタップするたびに、設定 （ Bf ) /解除 
(■) び切り替わります。 
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□ デバイス管理者 


デバイス管理者を有効にするかどラかを設定する 


ホーム 画面で Q 


端末設定 


e 


その他の設定 


□ックとセキュリティ 


e 


デバイス管理者 


e 管理者を 


タップ © 画面の指示に従って操作 


□ 提供元不明のアプリ 

Android マーケットが外か5入手したアプリケー 
シヨンのインス I -ール許可を設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


その他の設定 


e 


□ックとセキュリティ 


提供元不明のアプリ 


な 


提供元不明のアプリ 


I をタップするたびに、設定 （ Bf ) /解 
除 （■) び切り替わります。 

I 確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


□ 安全な認証情報の使用 

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリ 
ケーシヨンに許可するかどラかを設定する 


ホーム 画面で @ 


端末設定 


な 


その他の設定 


e 

e 蛙ぉ載刚圍舶 I e B 

EBa / L—M e 証明書を タップ © 証明書の確認 
画面をつリックして下部を 表示® 雁お / 

团 @ 因3 


□ックとセキュリティ 


有効にす 


□ SD か5インストール 

暗号化すれた認証情報を SD カードか5インス!-ール 
する 


ホーム画面で胃 e e e 

証明書を タップ ® バスワード入力欄を タップ ® 認証情報 
のバスワードを入力 e 03 e 証明書の名前を タップ ® 
因3 €) バスワード入力欄を タップ ® 認証情報ストレージ 
のバスワードを 入力® 因3 

■ 証明書び1件のときは、証明書をタップする必要はありませ 
ん。 

■ 条件によっては、証明書の名前をタップする操作やバスワード 
を入力する操作は必要ありません。 

■ 認証情報は、 Wi - Fi ネットワークを設定する際に必要となる場 
合びあります。入手方法は配布先によって異なります。 


□ 認証ストレージの消去 

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの 
バスワードちリセツトする 


ホーム 画面で @ 


端末設定 


e 


その他の設定 


□ックとセキュリティ 


e 


認証ストレージの消去 


な 

な 因 a 


I 認証ストレージの消去を行ラと、すべての VPN 設定ち削除すれ 
ます。 


誰糾挪巧 


SoftBank 104S 


X 
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外 接続の設定 

I 外部接続の設定 


□ イヤホンの種類 

接続するイヤホンびマイク巧きであるかどラかを設 
定する 


ホーム 画面で [ M ] © 

e 


端末設定 


な 


外部接続 


イヤホンの種類 


e 


I その他の設定 





旦 US 娘続 


USB の接続モードを設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 


端末設定 


e 


その他の設定 


外部接続接続 


e 設定項目をタップ 


e 


確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 


MTP モード接続時にバソコンに MediaJet をインス 
I ルするかどラかを設定する 


ホーム 画面で[；^ @ 

e 


外部接続 


端末設定 


e 


その他の設定 


e 


USB 接続 


な 


MediaJet インストール 


MediaJet インストール 


I をタップするたびに、設定 （ on 
解除 （■) び切り替わります。 


言語と夕字入力の設定 


言語と文字入力の設定 


□ 言語 （ Language ) を選択 


画面に表示される言語を設定する 

な 


ホーム 画面で © 

醜 asfefcia e 

タップ 


端末設定 


その他の設定 


目6頁 （ Lanquaqe ) を選択 


e 

e 言語を 


□ スペルチェッカー 


入力時にスペルチてックをするかどラかを設定する 


ホーム 画面で €> 



語と文字入力 

1 e 


1 スペルチェッカー 1 


端末設定里う選その他の設定 


スペルチてツカー 


な 


I をタップするたびに、設定 （ Bf ) /解除 
(■) び切り替わります。 


H をタップすると、スペルチェッカーの動作び設定できま 
す。 


己ユーヴー辞書 


ユーザー辞書に単語を登録する 


端末設定 


ユーザー辞書 


e 側 e 

© =f © 単語を入力 


ホーム 画面で © 

醜 gfefcia e 

@ ® B 3 

■ 単語を削除するときは、削除する単語の X をタップします。 


□ デフォルト 


利用する入力方法を設定する 


ホーム画面で胃 e 圏 e e 

e tAgijaa e 入力ちまをタップ 

■ をタップすると、入力方法の動作び設定でき 

ます。 


Q Android キ—ボ—ド 


Android キーボードの動作を設定する 

ホーム画面で胃 e ii^i e e 


© 「 Android キーボード」の 回。 詰 


言語と文字入力 


定項目を タップ® 画面の指示に従って操作 


■設定項目をタップすると、設定び終了するものもあります。 
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音声読か上げ時の速度を設定する 

e I 


ホーム 画面で © 

耐&城の e 

M ® 速度をタップ 


端末設定 


その他の設定 


な 


テキスト読か上げの出力 


e 


音声の速 


ヴンプルを再生する 


ホーム 画面で [ M ] © 

^asfefcia e 


端末設定 


e 


その他の設定 


e 


テキスト読か上げの出力 


な 


ヴンプル 


□ ポインタの速度 

マウス/トラックバッド利用時のポインタの速度を 
設定する 


端末設定 


ポインタの速度 


ホーム 画面で @ 

^aasfcia e 
tiia 

■パーび長いほど、速度び速くなります。 


e e 

© パーを タップ® 


D Google 音声入力 


音声入力を利用するかどラかを設定する 

e e 


ホーム 画面で ® 

e 


と文字入力 


Google 音声入力 


端末設定 


I をタップするたびに、設定 （ 巧 ） /解除 
(■) び切り替わります。 

H をタップすると、音声入力の動作び設定できます。 


□ iWnn IME - SH edition 
iWnn IME - SH edition の動作を設定する 


ホーム画面で胃 e e e 

® 「iWnn IME - SH edition 」 の且 @ 
設定分類を タップ® 設定項目を タップ® 画面の指示に 
従って操作 

■ 設定項目をタップすると、設定び完了するちのちあります。 


D 音声検索 

音声入力時の言語を設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 

な 


言語と文字入力 


端末設定 


音声検索 


e 固 e 

e e 言語をタップ 


セーフヴーチ（検索結果のフィルタ）を設定する 


ホーム 画面で @ 
項目をタップ 


端末設定 


音声検索 


e 


e 


その他の設定 


セーつサーチ 


e 

©設定 


不適切な語句をブ□ックするかどラかを設定する 

ホーム画面で [ M ] @ in^si e t 細泌 Msj e 


言語と文字入力 

1 e 1 

音声検索 

1 e 1 

不適切な語句をブ□ッ 


a 


不適切な語句をブ□ック 


I をタップするたびに、設定 （cn 
/解除 （■) び切り替わります。 


□ テキスト読か上げの出力 


音声読か上げ用の音声合成エンジンを設定する 


端末設定祖う選その他の設定 


と文字入力■う ■ テキスト読か上げの出力 


な 

@ エンジン 


ホーム 画面で © 

e 

をタップ 

をタップすると、音声合成エンジンの動作び設定できま 
す。 


韶糾挪巧 


SoftBank 104S 


X 
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曰巧と時刻の設定 


I 曰巧と時刻の設定 


己自動 


曰巧を自動的に設定する 


ホーム 画面で[；^ Q 

& 1111 


日付と時刻 


端末設定 


e 


その他の設定 


e 


mi をタップするたびに、設定 （ Bf ) /解除 （■) び切 
り替わります。 


己タイムゾーンの自動設定 


ネットワークか5提供すれたタイムゾーンを利用す 
るかどラかを設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 

e 


端末設定 


な 


その他の設定 


e 


曰付と時刻 


タイムゾーンの自動設定 


タイムゾーンの自動設定 


I をタップするたびに、設定 （ on 
/解除 （■) び切り替わります。 


□ 曰巧設定 


曰巧を手動で設定する 


ホーム画面で胃 e e feEgiiifoMsj e 

| g 旧 Hil 物 I e laga^a e 曰付を 選択® 

■ 「自動」を解除 （■) しているときに設定できます。 


□ 時刻設定 
時刻を手動で設定する 


ホーム画面で [ M ] @ e e 

ig 旧 laii 物 I e 剛 ^ a e 時刻を 選択® 

■ 「自動」を解除 （■) しているときに設定できます。 


□ タイムゾーンの還択 

タイムゾーンを手動で設定する 

な 


端末設定 


ホーム 画面で © 

e 


日付と時刻■う ■ タイムゾーンの選択 


その他の設定 


@ 

® 国/地域をタップ 


□ 24時間表示 


時刻表示を24時間制にするかどラかを設定する 

e e 


端末設定 


24時間ま示 


ホーム 画面で © 

e 

I をタップするたびに、設定 （ Bf ) /解除 
(■) び切り替わります。 


日付と時刻 


24時間表示 


□ 日付形式 


曰巧の表示形式を設定する 


ホーム 画面で [ M ] © 

e 


端末設定 


曰巧と時刻 


曰イ寸形式 


e 固 e 

e 日付形式をタップ 


■ 「タイムゾーンの自動設定」を解除 （■) しているときに設 
定できます。 
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ユーヴー補助の設定 


I ューヴー補助の設定 
□ ューヴー補助 

TalkBack を利用するかどうかを設定する 

TalkBack は画面に表示すれた情報を音声化する、スクリーン 


リーダーです。 


その他の設定 


な 


ホーム画面で胃 e e 

h&gd 別 @ lima 咖 a @ QQ / QQ 

■因 B をタップすると ON (因 U 表示）に、因!！をタップす 
ると OFF (因 B 表示）に切り替わります。 

■ 確認画面びま示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

■ 日本語には対応していません。 

タッチガイドを利用するかどラかを設定する 

タッチガイドは、画面のタッチやドラッグによる操作を音声で説 
明する機能です。本体のタッチイベントを実行するには、ダブル 
タップまたは2本指スク□ールでの操作び必要です。 

ホーム画面で胃 e e 防 mMsj e 

hgp—d 別 @ fcgfc ム wa @ Riaa / 皿 

- 「 TalkBack 」 び ON のときに設定できます。 

I 反百 i をタップずると ON (反田！表示）に、因!！をタップす 
ると OFF (因 B 表示）に切り替わります。 

-確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従って操作してく 
だすい。 

その他のユーヴー補助アプリケーシヨンの動作を設 
定する 


ホーム画面で胃 e e e 

卜 © 設定頂目を タップ® 画面の指示に従って 
操作 

■ あ5かじめ、ユーヴー補助アプリケーシヨンを Android マー 
ケットなどか5ダウン□ードしたラえで設定してくだすい。 

-設定項目をタップすると、設定び終了するものもあります。 


開発者向けオプションの設定 


開発者向けオプションの設定 


□ 開発者向けオプション 
開発者向けオプションの動作を設定する 

本項目は、開発者向けの設定乂ニューとなりますので、開凳目的 
でご使用されないお客様は、設定を変更しないよラご'ま意くだす 
し、。設定を変更すると、正しく機能しなくなることびあります。 

ホーム画面で胃 e 圏 e e 

■由おを細 KRfcgia e 設定項目を タップ® 画面の指示 
に従って操作 

■設定項目をタップすると、設定び終了するものもあります。 


誰糾挪巧 


SoftBank 104S 


X 
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おすすめ I コ三ュこケーシヨンの設定 


初期設定 


I おすすめ.コ乏ュこケーシヨンの設定 


I 初期設定 


□ おすすめ■コ三ュこケーシヨン 


□ 初期設定 


アプリ利用履歴や、電話帳に表示される twitter 、 
mixi 、 乂ールの保巧を設定する 


端末設定 

1 な 1 

その他の設定 

1 e 1 

初期設定 


ホーム 画面で © 

••山んん ド J ® 画面内の';主意事頂を確認 
Q / 減獨ぉ e 操作用暗証番号を入力 

e の 

■ 「おすすめ-コミュニケーション」を無効にすると、電話帳な 
どのアプリケーションの機能び一部制限すれます。 


初期情報を設定する 


ホーム画面で胃 e 既 ® e 

& e プ□フィールを 入力® e 

@ 鮮やか表示モードを 設定® e Google ア 

カウントを 設定® & ソフトウェア更新の開始時刻を 

設定® & 位置情報を設定 @ & Wi - Fi を設 

定 © & ソフトバンク Wi-Fi スポットを 設定® 因 

B Q 使い方ガィドを画面上部に常時表示すせるかどラかを設 
定 @ 


確認画面び表示すれたときは、画面の指示に従つて操作してく 
だすい。 











オールリセ、ット 
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オールリセツ h 


□ オールリセツ h 


本機内のすべてのデータを消去する 


ホーム画面で胃 e & 

feBJBiiaaa e faajBiiaaa e 操作用暗証番号を 
入力® 因3 ® 画面内の'ま意事項を 確認® 


携帯端末をリ 


すべて消去 


I オールリセットび完了すると、再起動します。 

I 取り付けている SD カード内のデータち消去するときは、画面内 
の'ま意事項確認時に、 M 化 WfyhftTTr - 巧をタップしま 
す。 

I オールリセットすると、本機内のすべてのデータび消去されま 
す（お買い上げ時にインストールすれている一部のアプリケー 
シヨンち含かます）。また、 「 micmSD 内データを消去」び設 
定（巧）すれているときは、 SD カード内のデータち消去され 
ます。リセットした内容は元には戻せませんので、十分に確認 
したうえで操作してくだすい。 

I 才ールリセットの際は、事前に必要なデータはバックアップを 
とることをおすすめします。本機でのノ'いックアップについては 
「 SD カードにデータをバックアップ する」 を参照してくだす 
し、。 


誰糾挪巧 


SoftBank 104S 


X 
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トラブルシューティング __ 

I 故障とお考えになる前に 

気になる症状の内容を確認してち症状び改善すれない場合は、最畜 
りのソフトパンクショップまたは お問い合わせ 先まで ご連絡くだす 
い。 


B こんなとさは 

Q . 電源び乂5ない 

A . ^を長押ししていますか。□ゴび表示すれるまで、 
rsi を巧し続けてくだすい。 

A . 充電はできていますか。充電びできていないときは、電池 
バックを充電してくだすい。 

A . 電池バックは正しく取り付け5れていますか。電池バックを 
正しく取り付けてくだすい。 


Q . 電源び切れる/電源び乂 5ない 

A . 本機の温度び高い状態のまま使用し続けると、警告画面び表 
示されたあと、約3分後に電源び切れます。この場合には、 

本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを 
終了してか5、画面を消のしてくだすい。 


Q . フリーブ/動作び不安定 

A . 電源を入れ直してくだすい。電源を切ることびできない場合 
は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度 
取り巧け、電源を入れ直してくだすい。電源を入れ直すと、 
編集中のデータは消去すれます。 


Q. r= k I 香し r わ 1 をタップしてち本機び反応しない 

A . LED の照明部分をタップしてち、操作できません。アイコン 
部分をタップしてくだすい。 


Q . タッチバネル（ディスプレイ）に触れていないのに本機び勝 
手に動作する/タッチバネルに触れても本機び反応しない 

A . [ w \ を巧して画面を消灯すせたあと、再度 re 打を巧して画 
面を点灯すせてか5操作してくだすい。 


Q . 電話や乂ール、インターネットび利用できない 
A . 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認くだすい。 
A . 電源を入れ直してくだすい。 


A . 機内 モー ドに設定すれていませんか。ステータスパー 

に 訪 び表示すれているときは、次の操作で機内モードを解 
除してくだすい。 


圆（長 巧し）© 


機円モード 


A . データ通信び無効となっていませんか。次の操作で「デー 
夕通信」び有効 （BT ) となつていることを確認してくだす 
し、。 


ホーム画面で I = I 0 

e e 


端末設定 


e 


その他の設定 


ネットワーク設定■う■モバイルネットワーク 


な 


データ通信 


A . 無効なアクセスポイントび設定すれていませんか。次の操作 
で初期設定に戻すことびできます。 


端末設定 


ホーム画面で Q 

e e 

©国© 


e 


その他の設定 


ネットワーク設定■う■モバイルネットワーク 


e 


アクセスポイント名 


初期設定にリセット 
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Q . 電池バックの消耗び早い 

A . 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱 
い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池バッ 
クを多く消耗します。 

A . ライトを頻繁に点のする操作や音を出す機能/操作、外部 
機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るく 
したり、点の時間を長く設定したりすると、電池バックの使 
用巧能時間は短くなります。無駄な電池消費び気になるとき 
は、 「省エネ設定」 を利用してくだすい。 

Q . アプリケーションびインストールできない 

A . 本機または SD 力ードの空き容量び少ないとアプリケーショ 
ンのインス I -ールびできません。空き容量の確認については 
「 microSD と端末容量の設定」 を参照してくだすい。本機に 
対応していないアプリケーシヨンは、インス!ルすること 
びでさません。 


Q . 画面び急に暗くなる 

A . 本機の温度び高くなると、自動的に画面の明るさび暗くなり 
ます。本機の温度び下びると、元の明るさに戻ります。 

Q . 画面□ックび解除できない 

A . 電源を入れ直してくだすい。電源を切ることびできない場合 
は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度 
取り巧け、電源を入れ直してくだすい。電源を入れ直すと、 
編集中のデータは消去すれます。 

Q . 充電でさない/充電に時間びかかる 

A . 電池パックは正しく取り付け5れていますか。電池バックを 
正しく取り付けてくだすい。 

A . 充電用 micmUSB 変換アダプタび本機にしっかりと差し&ま 
れていますか。いったん取り外し、もラー度確実に差し込ん 
でくだすい。 

A . AC アダプタのプラグび、家庭用 AC コンセントにしっかりと 
差し込まれていますか。いったん取り外し、もラー度確実に 
差し込んでくだすい。 

A . 指定品た(外の AC アダプタなどを使っていませんか。必ず指 
定品を使用してくだすい。指定品た(外のものを利用すると、 
充電できないばかりか、電池パックを劣化すせる原因となり 
ます。 

A . スモールライトび点滅していませんか。電池バックび寿命ま 
たは異常のため充電できていません。新しい電池バックと交 
換してくだすい。 

A . 本機/電池バックの充電端子、 AC アダプタの接続コネク 
ター、本機の外部接続端子びミちれていませんか。端子部を乾 
いたきれいな綿棒などで清掃してか5、充電し直してくだす 
い。 

A . USB 充電を利用していませんか。 USB 充電を利用すると 、 AC 
アダプタで充電したときよりち充電時間び長くなります。接 
続環境によっては充電できないことびあります。 

Q . 充電び止まる/充電び始ま5ない 

A . 本機の温度び高くなると、自動的に充電び停止します。本機 
の温度び下びると、充電を再開します。 


Q . USIM カードび認識されない 

A . USIM カードは正しく取り付け5れていますか。取り付け位 
置や、 USIM カードの向きに問題はありませんか。電源を切 
り、 USIM カードび正しく取り付け5れているか確認したあ 
と、電源を入れ直してくだすい。それでち症状び改善すれな 
いときは、 USIM カードび破損している可能性びあります。 

A . USIM カードのに部分に指紋などのミちれび巧いていません 
か。 USIM カードを取り外し、乾いたきれいな布でミちれを落 
としたあと、正しく取り付けてくだすい。 

A . 違った USIM 力ードを取り付けていませんか。使用できない 
USIM カードび取り付け5れている可能性びあります。正し 
し、 USIM 力ードであることを確認してくだすい。 

Q . USB 充電できない 

A . バソコンに USB ドライバをインストールしていますか。「高 
速転送モード」で USB 充電を利用するときは、パソコンに 
USB ドライバをインストールしておく必要びあります 。 SH 
DASH ( http :// k - tai . sharp . co . jp / support / download / s /#!/ 
sof し utility ) か 5 入手してくだすい。 

A . バソコンの電源は入っていますか。電源び入っていないとき 
は充電でさません。 

A . USB ハブを使用していませんか。 USB ハブを使用している 
ときは、充電できないことびあります。同桐の PC 接続用 
microUSB ケーブルをバソコンに直接接続してくだすい。 

Q . 電話びかけ5れない/つなび5ない 

A . 機内モードび設定すれていませんか。機内モードを解除して 
くだすい。 

A . 相手の電話番号を全巧ダイヤルしていますか。市外局番な 
ど、「0」で始まる相手の電話番号を全巧ダイヤルしてくだ 
すい。 

A . 電波び届く場所にいますか。電波状態表示を確認しなび5、 
電波の届く場所に移動してかけ直してくだすい。 

Q . 電話の相手の声び聞こえない 

A . 通話音量びルすくなっていませんか。通話中に厂口を巧 
し、通話音量を大きくしてくだすい。 

A . 常にハンブフリー機器を使って通話する設定となっていませ 
んか。次の操作で「常にハンブフリー通話」び無効 （■) 
になっていることを確認してくだすい。 

ホーム画面で胃 © 臓^ @ 

e 回！因团 oa e 国 e 圆 


「 Bluetooth 」 び ON のときに確認できます。 


Q . 力乂ラび起動できない/自動的に終了する 

A . 電池残量び少ないときは、力乂ラを起動できません。電池 
バックを充電してくだすい。 

A . 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面び表示 
すれた約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。 

A . 力乂ラ起動後、画像撮影前にしば5く何も操作しないでおく 
と、自動的に終了します。 


国 U 巧な 


SoftBank 104SH 
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仕様 


I 本体 

項目 

説明 

質量 

本体：約 96 g 

電池バック装着時：約 126 g 

連続通話時間1 

約500分け G モード） 

約380分 （ GSM モード） 

連続待受時間2 

約420時間け G モード） 

約390時間 （ GSM モード） 


約180分 （ AC アダプタ： SHCEJ 11 A 品使用 
時） 

充電時間3 

約240分 （ AC アダプタ： ZTDAA 1 700 mA 品使 

用時） 

約240分（シガーライター充電器使用時） 

ヴイブ 

約 65 x 129 x 9.0 mm (突起部除く） 

最大出力 

0.25 W け G モード） 

2.0 W (GSM モー ド） 


1連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 
電波び正常に受信できる静止状態か5算出した平巧的な計算値で 
す。 

2連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 
通話や操作をせず、電波び正常に受信できる静止状態か5算出し 
た平巧的な計算値です。データ通信/緊急速報乂ールを無効に設 
定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や 
機能の設定状況などにより、ご利用時間び変動することびありま 
す。 

3充電時間は、本機の電源を切って充電した場合の数値です。 

■ 上記の時間は、エコバックライトコント□-ル 「 ON 」 、画面の明 
るすを「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。 

■お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動しま 
す。 

■ 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作5れています 
び、画素欠けや常時点のする画素びありますので、あ弓かじめご 
了承くだすい。 


I 使用な料 


使用箇所 

使用材料/表面処理 

キャビネット 

(ディスプレイ 

側） 

PA 樹脂+ G F 樹脂+ステンレス/不連続蒸着、 

UV 塗装、印刷 

キャビネット 

(電池パック 

側） 

PA 樹脂 + GF 樹脂/ UV 塗装 

電池カパー 

PC 樹脂/ UV 塗装、印刷 

電池カパー 

(バッキン部 

分） 

シリコンゴム 

キャビ飾り（受 

話□側、外部接 

続端子側） 

PC 樹脂/ UV 塗装 

ディスプレイ窓 

強化ガラス/裏面巧刷 

受話□飾り、力 

乂ラ窓 

アクリル樹脂/裏面巧刷 

ヴイドキー 

(電源キー、 

音重 Up/Down 

キ ー) 

PC 樹脂/不連続蒸着、 UV 塗装 

外部接続端子 

PC 樹脂+エラスト7-樹脂/不連続蒸着 、 UV 

キャップ 

塗装 

外部接続端子 
キャップ（パッ 
キン部分） 

シリコンゴム+ステンレス 

充電端子 

LCP + 銅合金/金乂ッキ 

イヤホン7イク 

端子 

PA 樹脂 + GF 樹脂 

microUSIM トレ 

イ 

ステンレス + LCP 

ネジ 

ステンレス/不動態化処理 

I 電池パック 


項目 

説明 

電圧 

3.7 V 

使用電池 

リチウムイオン電池 

容量 

1,520 mAh 

外おヴイブ（幅 

X 高す X 奥行） 

約 45.2 x 53.7 x 5.4 mm (突起部除く） 

使用巧料/表面 

処理 

PC 樹脂/金乂ッキ 















































215 


PC 接続用 microUSB ケーブル 


項目 

充電温度範囲 
ケーブルの長す 
使用プラグ 

使用材料/表面 
処理 


説明 

5 て〜巧。 C 
約 80cm 

standa 「 d-A、M に ro-B 

エラスト7—樹脂+熱可塑性ポリウレタン/ 
ニッケル乂ツキ 


I 充電用 microUSB 変換アダプタ 

項目 説明 

ケーブルの長す 約 12cm 

質量 約 6.5g 

使用な料/表面 ABS 樹脂+熱可塑性エラスト 7- /ニッケル 

処理 乂ッキ 


保証とアつ夕ーヴービス 


I 保証(しついて 

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書び付いております。 

■ お買い上げ店名、お買い上げ曰をご確認くだすい。 

■内容をよくお読かのラえ、大切に保管してくだすい。 
■保証期間は、保証書をご覧くだすい。 

D を意 

損害について 

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会 
を逸したために、お客様、または第云者び受け5れた損害につき 
ましては、当社は責任を負いかねますのであ5かじめご了承くだ 
すい。 

故障-修理について 

故障または修理により、お客様び登録/設定した内容び消失/変 
化する場合びありますので、大切な電話帳などは控えをとつてお 
かれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機 
に登録したデータ（電話帳/画像/ヴウンドなど）や設定した内 
容び消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負 
いかねますのであ弓かじめご了承くだすい。 

分解-改造について 

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることびあります。ま 
た、改造すれた場合は修理をお引き受けできませんので、ご'ま意 
くだすい。 


I アフターヴー ビスについて 

修理を依頼すれる場合、 お問い合わせ先 または最寄りのソつトパン 
クショップへご相談くだすい。その際、できるだけ詳しく異常の状 
態をお聞かせください。 

■ 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。 

■ 保証期間後の修理につきましては、修理により機能び維持できる 
場合は、ご要望により有償修理いたします。 


回ご不明な点について 


アつターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンク 
ショップまたは お問い合わせ 先まで ご連絡くだすい。 


国 U 巧な 


SoftBank 104S 


x 















216 


お問い合わせ先一覧 


お困りのときや、ご不明な点などございました5、お気軽に次のお 
問い合わせ窓□までご連絡くだすい。 

I ソフトバンクカスタマーヴポート 
回総合案内 

ソフトバンク携帯電話か5157 (無料） 

一般電話か5喔) 0800 -919-01 57 (無料） 


团紛失-故障受付 

ソフトバンク携帯電話か5113 (無料） 

一般電話か5喔) 0800-919-0113 (無料） 

I P 電話などでつリーコー J レび繫び弓ない場合は、恐れ入りますび 
次の番号へおかけくだすい。 

東日本地域： 022-380-4380 (有料） 

東海地域： 052-388-2002 (有料） 

関西地域： 06-7669-0180 (有料） 

中国.四国.九州 • ミ中縄地域： 092-687-0010 (有料） 


I ス7-トフオンテクニカルヴポートセン 

I 夕 - 

スマー トフ オンの操作案内はこち5 
ソつトバンク携帯電話か5151(無料） 

-般電話か5喔) 0800 -1700-1 51(無料） 

I ソフトバンクモバイル国際コールセンター 

海外か弓のお問い合わせおよび盗難-紛失のご連絡 
+ 81-3-5351-3491 (有料、ソフトパンク携帯電話か5は無料） 
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104SH 取扱説明書索引 


© 

アカウントと同期の設定 . 190 

アプリー覧画面をアレンジする . 68 

アプリケーションについて . 25 

アプリケーションの設定 . 198 

アプリトップ乂ニューをアレンジする . 67 

アラームを利用する . 151 

暗証番号/操作用暗証番号について . 45 

Android 7 -ケット™について . 44 


の 


位置情報の設定 . 198 

インターネツト乂一 J レに関する設定 . 109 

インターネツト乂ールを管理する . 111 

インターネツト乂ールを作成/送信する . 110 

インターネットを利用する . 112 


@ 

ウイジてツ I -- 覧画面のしくか . 58 


SD 力ードについて . 11 

S ! 乂ール/ SMS 作成時の操作 . 98 

S ! 乂一 J レ / SMS 設定 . 100 

S ! 乂ール/ SMS を管理する . 94 

S ! 乂 一 J レ/ SMS を受イ言/返イ言する . 91 

S ! 乂一 J レ/ SMS を送イ言する . 88 

S ! 乂ールでデコレ乂ールを送信する . 90 


© 


おすすめ ■ コミュニケーションの設定 . 208 

お問い合わせ先一覧 . 216 

音 ■ パイブ ■ ライトの設定 . 184 

オプションヴービス . 76 

お店などの情報を電話帳に登録する . 129 

おもなアプリケーション . 26 

才ールリセット . 209 

音楽を聴く . 132 

音声を録音/再生する . 161 

⑩ 

ミ毎外でご利用になる前に . 180 

ミ毎外で電話をかける . 181 

開発者向けオプションの設定 . 207 

外部接続の設定 . 204 

を種データを管理する . 158 

各部の名称とはた5き . 8 

画像を加工する . 138 

壁紙 ■ 画面設定 . 186 

画面の表示フォント（書体）を変更する . 70 

画面を□ックする . 47 
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カレンダーを利用する . 148 

每 

基本的な操作のしくか . 24 

緊急速報乂ールを利用する . 142 

9 

Google アカウントを利用する . 42 

Google 検索を利用する . 147 

Google I クを利用する . 145 

Google 7 ップを利用する . 143 




経過時間をお知5せする . 153 

言語と文字入力の設定 . 204 

〇 

さまざまな方まで撮影する . 122 

の 

Gmail (乂一 J レ）を作成/送イ言する . 103 

充電する . 16 

受イ言したインターネット乂一 J レを確読[する . 110 

受イ言した Gmail (乂一 J レ）を確認する . 104 

仕様 . 214 

省エネ設定 . 188 

初期設定 . 208 

初期設定について . 20 

人物の顔を登録して活用する . 123 

© 

ステータスパーについて . 59 

ストップウォッチを利用する . 152 

© 

静止画/動画を確認-管理する . 134 

静止画を撮影する . 118 

世界時計を利用する . 150 

ソフトウエアの更新について . 50 

SoftBank Wi - Fi スポット設定 . 191 




タツチノ °\ネルの使いかた . 19 

他の機器と静止画/動画や音楽を共有する . 176 


単語を辞書で調べる . 162 

端末情報の設定 . 188 

0 

Twi け e 「 を利用する . 154 

通知パネルを利用する . 60 

通話の設定 . 191 

使いちガイドの設定 . 194 

データ使用の設定 . 195 

データ使用量を確認/制限する . 53 

データをバックアップする . 49 

電源を入れる/切る . 18 

電子書籍を閲覧する . 166 

電卓で計算をする . 147 

電池の設定 . 196 

電池パックの消耗を軽減する . 51 

電池パックを取り付ける/取り外す . 15 

電話帳/通話履歴か5電話をかける . 74 

電話帳をインポートする . 84 

電言舌帳をバックアップする . 85 

電話帳を利用する . 81 

電言舌番号について . 32 

電話をかける/受ける . 72 

動画を撮影する . 120 

ちだちの位置/状況を確認する ( Latitude ). 145 

トラブ J レシユーテインク'' . 212 

@ 

ナビを利用する . 144 

ニュースや天気を確認する . 155 


ネットワーク設定 . 200 

⑩ 

パーコードを言売か取る . 124 

パソコンと USB で接続する . 168 

パソコン用ファイルを利用する . 157 

0 

日付と時刻の設定 . 206 
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PIN コードについて . 46 

Facebook を利用する . 166 

付近の便利な情報を取得する（プレイス） . 144 

ブラウヴの設定 . 193 

Bluetooth ® 機能を利用する . 173 

巨 luetooth の設定 . 199 

プ□フイールの設定 . 184 




保証とア フターヴー ビス . 215 

歩数計の設定 . 195 

歩数計を利用する . 159 

保巧すれている Gmail (乂一 J レ）を管理する . 105 

ホーム四面のし、か . 56 

ホーム画面をアレンジする . 61 

ホーム切替の設定 . 194 

本機で使いかたを確認する . 4 

本書について . 4 

© 

micmSD と端末容量の設定 . 196 

7ナーモード/機内モードについて . 33 


mixi を利用する . 164 

名刺を電話帳に登録する . 125 

乂一力ーヴィトアプリを利用する . 54 


乂モ帳を利用する . 156 

乂一 J レの種も自'について . 88 

乂ールの設定 . 193 

文字を入力する . 34 

文字を読か取り辞書で調べる . 127 

文字を読か取る . 128 


ランチヤー画面のしくか . 56 

□ックとセキュリティの設定 . 201 


Wi-Fi 設定 . 190 

Wi - Fi で接続する . 170 


⑩ 


USIM 力ードについて . 9 

YouTube を利用する . 155 

ユー ヴー辞書を利用する . 41 

ユーヴー補助の設定 . 207 
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SoftBank 104 SH 取扱説明書 


2012年 6 月第3版 

ソフトバンクモバイル株式会社 

※ご不明な点はおホめにな弓れた 

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談くだすし、。 


機種名： SoftBank 104 SH 
製造元：シャープ株式会社 



